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1. Allgemeines. 
ikalisch-Technische Reichsanstalt. Die Tatigkeit im Jahre 1921. ZS. f. 


ard Wiedemann und Josef Frank, unter Mitwirkung von M. Horten. Allge- 
Betrachtungen von al Birtni in einem Werk iiber one Astrolabien, 
er Ber. 52/53, 97—121, 1920/1921 (1922). 


d Wiedemann und Josef Frank. Zirkel zur Bestimmung der Gebets- 
on. Erlanger Ber. 52/53, 122—125, 1920/1921 (1922). 


d Wiedemann. Zur Geschichte der Alchemie. Erlanger Ber. 52/53, 
=128, 1920/1921 (1922). 


d Wiedemann. Uber Tabit ben Qurra, sein Leben und Wirken. 
er Ber. 52/58, 189-219, 1920/1921 (1922). 


d Wiedemann: tiber die Eigenschaften des Jaqut. (Hyazinthes). Er- 
Ber. 52/58, 220, 1920/1921 (1922). 


d Wiedemann. Uber al Kindis Schrift iber Ebbe und Flut. Ann. d. 
(4) 67, 374—387, 1922, Nr. 5/8. ScHEEL. 


‘on Rohr. Zwei Aufsitze von W. Ch. Wells. (*1757, +1817.) ZS. f. ophthal- 
he: Optik 10, 10—25, 38—46, 68—77, 97—114, 1922, Nr. 1, 2, 3, 4. ScHEEL. 


ao Scientia 29, 345-860, 429—442, 1921, NEUBURGER. 
yutroux. L’Enseignement de la Mécanique en France au XViIe 
‘is 4, 276—294, 1922, Nr, 11. NEUBURGER. 
yee Helv. Chiu Perey 411—431, 1922) Nr.'4, ScHEEL, 
ZS. {, Metallkde, 14, 97-100, 1922, Nr. 8. Scumen. 
orne. William Sutherland. A biography. 1028. Melbourne 1920. 
an book publishing Co. Ls NEUBURGER. 


Die Hermannschen Schablonen zur harmonischen Analyse. 
Math, u. Mech. 2, oe 1922, Nr. 2- Das bekannte Verfahren, 


ee * 


e. 42, 129—147 (SchluS), 1922, Nr. 5. ScHEEL. 


La contribution que les divers pays ont donnée aux progrés de 
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Naherungswerte fir die Koeffizienten einer trigonometrischen Entwicklung durch — 
einfache Addition bestimmter und mit festen Koeffizienten multiplizierter Funktions- | 
werte zu erhalten, wird kurz dargestellt. Miszs. 


Standardized method of translating inches to millimeters. Amer. Mach. 56, 
710, 1922, Nr. 19. Fiir die Umrechnung von Zoll auf Millimeter wird vorgeschlagen, — 
1/’ = 25,4mm zu nehmen. Dann bleibt selbst fiir je 10” der Fehler auf 1 be- 
schrankt und auferdem ergibt sich eine einfache Rechnung. Fir Prazisionszwecke 
miuBte allerdings genauer gerechnet werden. (Anm. d. Ref.: die Beziehung gilt nur, 
wenn man 1 Yard = 3600/3937 m nimmt; da aber der amerikanische Zoll mit dem | 
englischen identisch ist, so gilt fir technische Messungen mit der Bezugstemperatur 
20° die Beziehung 1!’ = 25,400 mm so genau, daf der Fehler bei 10” erst 0,2 
betragt; bei der englischen und amerikanischen Normaltemperatur von 16?/,° wurde 
sich allerdings der Fehler schon bei 1” auf 1 belaufen.) BERNDT. 


A. H. Sturdee. Notes on screw thread tolerances as recommended by the 
B. E. S. A. Engineering 118, 761, 1922, Nr. 2946. Versuche mit Bolzen und Muttern © 
mit allmahlich wachsendem Spiel lehrten, da bei nur noch der Halfte der Tragflache | 
die Festigkeit viel groSer ist, als vorher angenommen war, und sich nur um etwa 
15 bis 20Proz. verringert hatte. Weitere Versuche zeigten, dai, wenn die Mutter 
bis zu 31/, Gange enthielt, das Gewinde abgeschert wurde, wahrend von 4 Gangen ab- 
immer der Bolzen brach. Die gewdhnliche Mutter, deren Hohe gleich dem Bolzen- 
durchmesser ist, ist also, gutes Gewinde allerdings vorausgesetzt, unndtig stark. Die 
nachgepriiften Schrauben hatten durchweg gréSeres Spiel als die neuen vom Brit. 
Engineering Standard Association vorgeschlagenen Toleranzen zulassen. Man mu8 bei — 
ihnen beachten, daS die Toleranz des Flankendurchmessers gleichzeitig die Aufgabe — 
hat, die Steigungs- und Winkelfehler zu kompensieren; daher sind sie durchaus nicht — 


- zu groh. BErnpt. 3 
Frederick J. Schlink. A Convenient Contactor for Small Currents, Phys. 
Rey. (2) 19, 271—272, 1922, Nr. 3. [S. 892.] BorpExEr. q 

a 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


0. y. Eberhard. Entgegnung auf eine Kritik des Herrn R. vy. Mises; gleich- 
zeitig ein Beitrag zum Verstandnis des d’Alembertschen Prinzips. ZS. f. 
‘techn. Phys. 3, 28—31, 1922, Nr.1. Mises hat in seiner Besprechung der von — 
Eberhard herausgegebenen Zech-Cranzschen Aufeabensammlung (ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 1, 149—150, 1921) die Darstellung des d’Alembertschen Prinzips bemingelt, 
bei der der wesentliche Begriff des Gleichgewichts ,an einem System“ nicht zur 
Geltung kommt; das, was Eberhard fiir das d’Alembertsche Prinzip ausgibt, sei 
eigentlich mit Hae Now tone oheh Gleichung identisch. Eberhard sucht seinen Stand- © 


54, 30—34, 1921. NEUBURGER 


Richard yon Mises. Naturwissenschaft und Technik der Gegenwart. Eine 
akademische Rede mit Zusatzen. Abh. u. Vortr. a. d. Geb. d. Mathem., Naturw. u. 


as " Verhiltnis zwischen technischen und naturwissenschaftlichen Bestrebungen 
nserer Zeit beleuchten will, ist schon in der ZS. des Ver. d. Ing. 1920, 687—690 und 
719 abgedruckt worden. Die jetzt erschienene Buchausgabe enthalt drei Zusiitze 
r die neuen Erfolge der Relativitatstheorie, tiber die Fortfihrung der Lehre vom 
bau und iiber die allgemeine oben angedeutete Fragestellung. Mises. 


._ 8. Mechanik. 


seph Lipka. Some geometric investigations on the general problem of 
mics. Proc. Amer. Acad. 55, 283—322, 1920, Nr.7. Die Bahnkurven werden 
h dem Prinzip der kleinsten Wirkung bestimmt. Als Grundlage dient die ,,Unter- 
achung eines Problems der Variationsrechnung, in welchem das Problem der Mechanik 


uklidische Raume mit » Dimensionen erweitert. LUsecx. 


jur Searle. Orbits resulting from assumed laws of motion. Proc. Amer. 
55, 189—207, 1920, Nr. 5. Ein Teilchen habe zur Zeit t von einem festen 
C die Entfernung r und bewege sich unter der Wirkung einer nach C ge- 
teten Kraft P. Angenommen wird, da§B P = r”, worin n > = —3. Dann 
eht die Gleichung d27/di2 = h?/r3 —r", wo h die aus dem Trigheitsgesetz 
mde Konstante +2d0@/dt bedeutet. Fur die Bahnkurven werden Gleichungen 
wickelt und die Winkel bestimmt, welche die Richtungen von C nach dem nichsten 
d dem fernsten Punkt der Bahnkurve miteinander bilden. Ferner wird die Flache, 
he diese beiden Richtungen und die Bahnkurve einschlieSen, berechnet, desgleichen 
mlaufszeiten in geschlossenen Bahnkurven. LtsBrcr. 


Eberhard. Entgegnung auf eine Kritik des Herrn H. v. Mises; gleich- 
1 ein Beitrag zum Verstandnis des d’Alembertschen Prinzips. ZS. f. 
hn. Phys. 8, 28—31, 1922, Nr.1. [S. 874.| y. Miszs. 


Maillard. Cosmogonie et gravitation. Deux mémoires, Univers. d. Lausanne, 
té d. sciene., Astronomie, 1922, 3—29. In der ersten Arbeit ,Mise au point des 
ot éses cosmogoniques nébulaires® stellt der Verf. ein neues, mit der Zeit 
erliches Attraktionsgesetz in der Form 


mr 
(@+ pie) 
ischen « und f£ besteht die Relation 


a2, /B\2_ 
| G)+G) = 

eie Funktion der Zeit ist. Der Nebel ist am Anfang kalt und homogen, die 
onskraft ist proportional dem Abstande vom Zentrum; am Ende ist dagegen 
ionskraft verkehrt proportional dem Quadrate des Abstandes. Der Verf. 
diese Weise auch die retrograden Bewegungen in unserem Sonnensystem 
sowie auch noch einige andere Anomalien. — In der zweiten Arbeit ,Le 


ten ist“, yon Lipschitz (Crelles Journ. 79). Sie wird fir euklidische oder : 


Hes 


mouvement quant! newtonien et la gravitation aati 
Attraktionsgesetz (« klein gegen r: i 


iy ‘ pe mpeme LOTIUE SS are of f= Se 
Pe: pas acer ed mased) 


wo 4 eine Konstante bedeutet, welche fiir jeden Planeten einen anderen Wert hat. 
So findet er (4 = v.10~*) folgende Werte fiir die Perihelbewegung 6 der Planeten: 


tn) eAhneoneinl | 6 berechnet Vv 
Merkur .. 43" 4 A345 2 
Venus... 17” a Ngee. 4 4 
Erde ... 11" 116 6 
Mars’... 8" SUA Te tg 12 
Saturn... 40" 40" 96 < 60 


mee Ein Vergleich mit der Hlektrodynamik gibt auch eine gute Thesetiudl nies Der 
Fics ‘Verf. kommt zu dem sehr wichtigen Schlu$: ,Das Licht und die Gravitation sind zwei 
aN Phinomene gleicher Natur oder zwei Manifestationen desselben Phanomens. ; 
. Gravitationsenergie wird von allen Korpern gestrahlt. Die Fortpflanzungsgeschwindig- 
nA keit der Gravitation ist der des Lichtes und der elektromagnetischen Wellen gleich. 
oes’) Die Aberration des Lichtes und die der Gravitation sind ebenfalls gleich.“ Wegen 
i _ Einzelheiten wird auf diese wichtige Arbeit hingewiesen. 8. Monorovicré, 


‘ S. Mohorovitic. Eine elementare Theorie der Gravitation. Naturw. Wochensce. 
21, 145—153, 1922, Nr.11. Der Verf. kommt mit Hilfe des ,EKinsteinschen“ Cow 
zu einer elementaren Gravitationstheorie, indem er annimmt, daf vom mathematisch 
Standpunkte die Beschleunigung und Gravitation gleichwertig sind. Zuerst betrachi 

ak? er den horizontalen Wurf im ,konstanten“ Gravitationsfelde, dann geht er auf 

rig zentrisch-symmetrische Gravitationsfeld iiber, wo er ein neues Attraktionsgeset 

A gefunden hat (9= — ube pee a , wo k die Gravitationskonstante, M die Masse de es) 

oats Zentralkorper s, den Abstand und ¢ die Lichtgeschwindigkeit in unendlicher Entfernur 

bedeutet; g ist eine noch zu bestimmende Konstante). Folgerungen der Theorie: Perih 
bewegung, Lichtablenkung, Rotverschiebung und die Ungiiltigkeit des Gesetzes yon 
Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung. Alle Bewegungsgesetze dieser Erscheinung 
in der Newtonschen Mechanik kann man aus den neuen Bewegungsgesetzen in ers' 
Annaherung ableiten, indem wir fiir die Lichtgeschwindigkeit einen unendlich ero} 
- Wert annehmen. Der Verf. braucht den Zeitbegriff nicht zu relativieren und die 
dimensionale Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit nicht einzufiihren. Die einzige Vorausset: 
ist, da sich ein Korper im Raume mit groberer Geschwindigkeit als Lichtgeschw 
keit nicht bewegen kann. Die entwickelte Theorie hat vorliufig rein formalen Charakt e 
der Verf. verspricht in der nachsten Arbeit eine elementare Theorie des Athers u ! 
eine mechanische aes der Gravitation mathematisch durchfiihren zu konne 


Th.deDonder. La gravifique Hinsteinienne. Ann, de l’ Observ. royal de B 
(3) 1, 73—268, 1921, Nr. 1. In dieser grofen Abhandlung, welche in der Form 
. Lehrbuches geschrieben ist, hat der Verf. in sehr vollkommener und einh 


; Feste K et 
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Avrich genommen haben. Dab diese Pisecricuumpen doch fiir die moderne 
lativitatstheorie von fundamentaler Bedeutung sind, zeigt am besten diese groB an- 
sete zusammenfassende Darstellung. Der Verf. setzt die Kenntnis der speziellen 
der allgemeinen Theorie voraus, sowie des nétigen mathematischen Apparates; 
dieser Seite her stellt der Verf. an den Leser sehr grofe Anforderungen. Die 
stellung ist in einer sehr abstrakten Form geschrieben, so, dai wir, auBer einer 
en KHinleitung, auf fast 200 Seiten Grofformat nur die Formelableitungen finden. 
Verf. stellt sich auf einen rein formalistischen Standpunkt der Benutzung 
Symbole. Es scheint doch, da dem Verf. gelungen sei, das Gravitations- 
elektromagnetische Feld als ein einheitliches Gebilde aufzufassen, was doch 
grofen Fortschritt bedeutet. Der Verf. stellt gleich am Anfang die Grund- 
ichungen des Gravitationsfeldes und endet seine Darstellung mit der Ableitung der 
ellen (restringierten) Relativitatstheorie. In der Abhandlung findet man eine 
I lreiche, manchmal uns schwer zugingliche Literatur zitiert, wahrend am Ende der 
rbeit ein gréferer Anhang mit der Ableitung verschiedener Formeln beigelegt ist. 
ie Verteilung des Materials ist mustergiiltig durchgefiihrt, und die Ableitungen sind 

} 5. Monorovici¢. 


jalther. Obere und untere Grenze eines Newtonschen Potentials auf 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 69—71, 1922, Nr. 1. 1. Ein Newtonsches 


n Be tivieanionalen Raum, mége im Innern einer von zwei parallelen Ebenen be- 
‘enzten Ebenenschicht, etwa mit Ausnahme des Unendlichen, regular sein und 
lbst bei Annaiherung ans Unendliche schwicher als das Quadrat des Abstandes 
jinem im Endlichen gelegenen Punkte anwachsen. Die Randwerte des Potentials 
en Grenzebenen sollen beschrankt sein, d. h. zwischen einer endlichen unteren 


fim Innern der Schicht beschrankt, und zwar mit denselben Grenzen uw und M. — 
Ein Newtonsches Potential sei im Innern einer der yz-Ebene eines recht- 
igen Koordinatensystems parallelen Ebenenschicht eindeutig, beschrankt und, 
a mit Ausnahme des Unendlichen, regular. Mit M(a) soll die obere, mit u(x) 
intere Grenze des Potentials, mit Mt(a) die obere Grenze des absoluten Betrages 
otentials auf einer durch die Abszisse x bestimmten,'im Innern der Schicht 
en Ebene bezeichnet werden. Dann sind die Kurven fir M(x) und M(x) in 
ngigkeit von x stets konvex, die Kurve fiir w(x) konkav nach unten. Fir M(x) 
gilt dies selbst noch bei ely von Senken, fir w(x) bei Zulassung von Quellen. 
| 

f 


. A. WALTHER. 
Sturdee. Notes on screw thread tolerances as recommended by the 
PS A. Engineering 1138, 761, 1922, Nr. 2946. [S. 874.] ; BERNDT. 


el und F. Kérber. Verfestigung und Zugfestigkeit. Stahl und Hisen 
976, 1922, Nr.25. Riedel wendet gegen die Ansicht von Kérber (St-bl 
42, 365, 1922) ein, daB fiir den Spannungszuwachs wihrend des ZerreiS- 
hes nicht die Verfestigung in Frage kommt, was schon daraus folgt, dab beim 
kversuch der spezifische Druck, bezogen auf die augenblickliche Querschnitts- 
1icht konstant bleibt. Auf die Grenzflaiche der gegenseitig sich abstumpfenden 
a Ae erhalt man einen zwei- bis dreimal so ape Wert wie die 


of Priel, d. h. eine Liésung der Laplaceschen Differentialgleichung 4‘ — 0 fir. 


ze 44 und einer endlichen oberen Grenze M liegen. Dann ist das Potential auch , 


gut bel 


yuk i. 
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Koérber weist demgegeniiber darauf hin, da nach den Ergebnissen der Réntgen 
untersuchungen bei bildsamen Metallen durch starke Formanderung eine Orientierun; 
der Kristallelemente in bestimmte Lagen zur Kraftrichtung eintritt. BERnvt 


Rudolf Fuchs. Kompressibilitatsmessungen an festen K6érpern. Diss 
Minster, 1921, 25S. Mehrere Piezometer aus Glas wurden so in ein Stahlgefaf ein 
gebaut, da ihre Kapillaren rings um ein in dieses eingekittetes, unten geschlossene 
Glasrohr herumstanden. Mittels einer in dieses von oben eingeftihrten endoskop 
artigen Beobachtungsvorrichtung lieB sich dann der Quecksilberstand in ihnen au 
1/,,mm ablesen. Die Kompressibilitat des Quecksilbers wurde aus den von Griineise1 
fir Al, Cu, Fe und Stahl bestimmten Kompressibilititen zu 3,860. 10—12 cm?/dyn + 0,00: 
ermittelt. Auf Grund dieser Zahl sind die Werte fir 57 Substanzen, meist einfach 
Materialien und einige Elemente, aus den Ergebnissen von 113 Druckversuchen be 
rechnet. Ferner sind auch ihre spezifischen Gewichte bestimmt und mit in dei 
Tabellen aufgefihrt. BERND? 


H. Edert. Warmversuche mit Sonderstiahlen. Stahl u. Hisen 42, 961—968 
1922, Nr. 25. An zwei Chromnickelstahlen. Nr. 1 und 2 (0,31 Proz. C, 1,9 Proz. Ni 
1,53 Proz. Cr baw. 0,21 Proz. C, 4 Proz. Ni, 1,69 Proz. Cr), einem Chromvanadiumstah 
Nr. 3 (0,37 Proz. C, 2,38 Proz. Cr, 0,58 Proz. V) und den beiden nicht rostenden Stahle: 
V1M und V24 Nr. 4 und 5 (0,12 Proz. ©, 1,5 Proz. Ni, 15,8 Proz. Cr bzw. 0,28 Proz. C 
5,76 Proz. Ni, 20,6 Proz. Cr) wurden die mechanischen Higenschaften bis zu 800° heraut 
‘und zwar im vergiiteten Zustande, bestimmt. Wichtig ist bei diesen Zugversuche! 
vor allem Innehalten einer bestimmten Zerreifigeschwindigkeit, da Steigerung vo 
1 auf 4mm/Min. die Bruchfestigkeit bereits um 20 Proz. erhdht. Die Versuch 
erfolgten an 10mm Proportionalstaben mit einer Streckgeschwindigkeit von 1 Pro 
Dehnung/Min. Wenn notig, ist die Streckgrenze durch 0,2 Proz., die Hlastizitats 
grenze durch 0,03 Proz. bleibende Dehnung definiert.. Die Ergebnisse sind folgend@ 


Tem- Stahl 1 


peratur 
per Oy | 0 


209 || 86,3 | 71,8 | 16,2 
200 || 85,6 | 64,0 | 13,0 
300 || 85,2 | 60,4 | 15,0 
500 || 45,2 | 29,9 | 15,2 
600 || 24,5 | 11,0 | 26,1 


700 O15) pe 9/"S6.6 
OIG A Ens | Ey ere 
Ateee oot Stahl 4 
peratur On Og 
200 78,8 64,5 
200 — = 
300 66,4 52,5 
500 51,8 40,6 
600 26,8 13,8 
700 8,1 oad 
800 | — — 
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ie bei C-s Stahlen bei 200 bis 300° eintretende Erhéhung von 6, und Verminde- 
ig von 6 hier fehlt. Die bis 300° bestimmten Brinellharten und die bis 600 baw. 
700° ermittelten Biegezahlen und spezifischen Schlagarbeiten sind nur graphisch 
edergegeben. Die eae nehmen langsam ab mit wachsender Temperatur, 
Biegezahlen haben bei) den Stahlen Nr. 1 bis 3 bei etwa 500° ein Maximum, die 
agarbeiten ein Minimum, wiahrend dies, namentlich bei dem Stahl V1M, fehlt. 
iterhin wurden auch Glihversuche angestellt. Die Stahle 1 und 2 sind leicht zu 
rbeiten, Nr. 3 schwerer, aber noch gut (er mu$ vor Erwarmung iiber 600° bewahrt 
ben), die nicht rostenden Stahle lassen sich durch Spanabnahme bearbeiten. Burnpv. 


Masing. Zur Theorie der Warmespannungen. ZS, f. techn. Phys, 3, 
(—173, 1922, Nr. 5. Es wird zunachst ausgefihrt, da die Annahme eines Gleich- 
ewichtes der Spannungen fiir jeden ruhenden Kérper unabhangig von jeder. Theorie 
Spannungen gilt. Die von Salpeter gemachte Annahme, da die bleibenden 
ormationen in jedem Punkte eines sich abkiihlenden Koérpers nach allen Richtungen 
1 sind, bedeutet, da hierbei keine Schubdeformationen, sondern nur Dilatationen 
* Kompressionen auftreten und somit eine Dichteinderung bewirkt wird. Diese 
gerung steht aber im Widerspruch mit allen Erfahrungen. Man mul also gerade 
mgekehrt schlieSen, daS im plastischen Korper nur Schubdeformationen méglich 
und dai die plastischen Deformationen nicht von Volumeninderungen begleitet 
. Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich fiir die radialen und tangentialen 
tischen Dehnungen (¢), und ¢/) die Beziehungen: 

ene 27 
‘die Elastizitatszahl, Z der Elastizitatsmodul, o die aL eS Diese Beziehungen 
en nicht nur fiir die Kugel, sondern haben eine allgemeine physikalische Bedeu- 
ing. Nimmt man nun an, daf die plastischen Deformationen bei der Abkiihlung in 
em Temperaturgebiet auftreten, in dem die elastischen zu vernachlassigen sind, so 
n man bei Kenntnis der Spannungen die Verhaltnisse bei der Abkihlung (und 
ekehrt) berechnen, falls man noch die Ausdehnungen bei héheren Temperaturen 
mt, waihrend die Kenntnis ae Festigkeitseigenschaften bei hdheren Temperaturen 
ig erforderlich ist. BrERnvt. 


€ (6;—6,), &.= at Sete a Gi! +) 


es Versuche tiber elektrische Lichtbogenschweibung von FluS- 
| und GrauguS. Stahl u. Hisen 42, 1001—1013, 1922, Nr. 26. (Auszug aus 
s. Aachen, 1921). Die Versuchsstiicke wurden alle von demselben Schweifier (von 
schnittlicher Begabung) ausgefiithrt und zur Feststellung des Mittelwertes je 
Proben zerrissen. Als Material diente handelsiibliches Bandeisen von 34 bis 
‘mm*. Es wurde zunichst die giinstigste Stromstirke bei Kehlschweibungen an 
- und 20mm-Blechen bestimmt. Sie ergab sich bei ersterem zu 180 Amp. unter 
dung eines 4mm-SchweiSdrahtes. Die mikrographische Untersuchung zeigte 
b der sonst homogenen SchweiSe tropfenférmige Hinschliisse, die von dem ~ 
weifidraht stammen und sich wegen ihrer Oxydhaut nicht mit verschweibt hatten. 
n a 6m mm - Blech betrug die giinstigste Stromstirke 150 Amp. Ihre Anwendung 
eine Festigkeit von.50 Proz. des Bleches, die durchweg zu 40 kg/mm? an- 
ist. Die Giite des eingeschweibten Stoffes wurde an stumpf rechtwinklig 
ten Stiicken von 10 x 50, 6< 50 und 20 50mm bestimmt. Die Schweibe 
ine Festigkeit von 63 bis 70 Proz. Ordnet man die einzelnen SchweiSlagen 


} 7 ; s. ? a a ad: x py ne = oe fae “4s 
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Beim absoluten Nullpunkt ergeben sich fiir die Fluiditaéten negative Werte, was kei 


ne es ea 


aie 
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Bei stumpfer V-Schweifung erwies sich an Proben derselben Abmessungen qiestrilicsl 
eine Stromstarke von 180 Amp. am ginstigsten. Stumpf-X-SchweiSung ergab 82 Proz. 
der Festigkeit des vollen Bleches, was aber wohl auf gréBere Sorgfalt des Schweifers 
zuriickzufiihren ist. Von einem sehr reinen Kruppschen Draht und einem Thomas- 
fluBeisen sowie einem anderen Material erwies sich das letztere (Zusammensetzung : 
0,04 Proz. C, 0,50 Proz. Mn, 0,040 Proz. P, 0,030 Proz. S und Spuren Si) als Schweib- 
draht am besten. Zehn SchweiSpulver wurden derart untersucht, daB sie die Hlektrode 
yollig einhillten; sie enthielten schlackenbildende und desoxydierende Bestandteile. Der 
Erfolg war mit allen negativ insofern, als keins eine Verbesserung des Gefiiges be- 
wirkte, sondern eher die Homogenitit ungiinstig beeinfluite. Trotzdem soll man sie 
verwenden, da der SchweiSer dann leichter einen gleichmabigen, nicht abreifenden 
Lichtbogen halten kann. Bei parallel zur Kraftrichtung laufender Schweibung ist die 
Festigkeit fiir das Zentimeter Naht geringer als bei querliegender Kehlschweibung. 
Der Siemens-Schuckert-Halbautomat zur Schwei§ung ist hinsichtlich der Anord-— 
nung des positiven Pols empfindlich. Nach den besonders angestellten Versuchen zur 
Ermittlung der Dehnung der Schweifung kann man mit einem durehschnittlichen | 
Werte von 8 bis 9 Proz. rechnen. Von den sonstigen mechanischen Higenschaften 
der Schweifung wurde nur die Schlagfestickeit ermittelt; sie zeigte sich bei einer 
Probe, die mit 150 Amp. geschweit war, weit iberlegen den Proben, bei welchen die 
Schweibung mit 120 oder 180 Amp. ausgefiihrt wurde. (Fortsetzung folet.) Brrnpr. 


A. Bigot. Kaolins, argiles, bauxites, etc. Perte au feu et porosité. C. R. 
174, 1232—1235, 1922, Nr.19. Es wurden entweder natiirliche, rohe Stiicke untersucht, 
oder weiche Pasten und gepreBte Fassonstiicke, die aus feinen Pulyern hergestellt 
waren. Die Porositat wurde aus der Gewichtszunahme beim Tauchen in Wasser oder 
Petroleum, wenn erforderlich im Vakuum, bestimmt, der Gewichtsverlust bei Erwar- 
mung ebenfalls durch Wagung. Die Substanzen verlieren den Uberschuh tiber 14 Prong 
Kristallwasser bei 300°, die letzten 14 Proz. aber bei 600° Die plastischen Stoffe, 
die aus Pulvern zu PreSstiicken verarbeitet sind, werden bei etwa 400° vor der nor- 
malen Wasserabgabe hart; dann losen sie sich nicht mehr in kaltem oder kochontaaa 

~ 


Wasser, auch wenn man ihm etwas Alkalien oder Sauren zusetzt. Max Jaxos, 


Ph. Forchheimer. Uber den freien Spiegel bei Grundwasserstrémung. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 2, 75—76, 1922, Nr.2. Auf Grund der bekannten Anwend- 
barkeit der Potentialtheorie auf die Berechnung der sogenannten Grundwasserstromung 
wird ein einfaches Beispiel im zweidimensionalen Gebiete angegeben. Mises. 


W. Herz. Uber die Giltigkeit der Gesetze der inneren Reibung yon 
Flissigkeiten. ZS.f.anorg. Chem. 121, 95—98, 1922, Nr.1. I. Berechnung der Flui-~ 
ditét beim absoluten Nullpunkte fiir die Halogenbenzole. 4 


Formeln: Fluorbenzol. . . g = — 458,2-++ 2,164 7 (Formel von Bingham) ; B 


Chlorbenzol. . . — 350,6 + 1,631 7 
Brombenzol. . . — 273,9 + 1,245 7 
Jodbenzol. ... — 237,3-+ 1,019 T 


reale Bedeutung haben kann. IJ. Berechnung der Fluiditaét nach der Formel v 
Batschinski (ZS. f. phys. Chem. 84, 643, 1913) p = a+b.v, v = spez. Volum 


_Fluorbenzol. . . g = — 1556,5+ 1768,2v : oo. 

‘ Chlorbenzol. . . — 1478,9 + 1775,5 v a 
3 Brombenzol. .. — 1237,7 + 1984,1 v 
Jodbenzol. ... — 1123,8 + 2167,5 v 


Ts 
a 


hs 


shung von Ba ski fahrt ici fe atten yon p, wenn man 
extrapoliert ; fiir die spezifischen Volumina bei 7 = 0 ergeben sich: 
z0l 0,7541, Chlorbenzol 0,7283, Brombenzol 0,5486, Jodbenzol 0,4591. Srécxu. 


’ f y + 

ni. Sulla solubilita delle sostanze cristalline nel cauccit. Lincei 
5) 30 [1], 75—80, 1921, Nr.3. Gemenge von entharztem Gummi (von Hevea 
msis) mit Azobenzol, Naphthalin oder p-Toluidin wurden soweit erhitzt, bis 
mogenitit eingetreten war. Alsdann wurde die Temperatur bestimmt, bei der 
hh beim Abkiihlen Kristalle ausscheiden. Diese Temperaturen werden als Ordinaten 
den Prozentgehalt des Gemisches an Kautschuk als Abszissen abgetragen. Die 
enden Kurven verlaufen konkay gegen die Abszissenachse, woraus folgt, dab 
der Kautschuk den genannten kristallinischen organischen Verbindungen gegen- 
ein gewohnliches flissiges Losungsmittel verhilt. BorveEr. 


ml E..Sabine. The Efficioney of Artificial Aids to Hearing. Phys. Rev. 
), 262, 1922, Nr.3. Die Wirksamkeit verschiedener Vorrichtungen fir Schwer- 
e wurde durch Messung der Zeiten gepriift, waihrend der ein abklingender Ton 
chen 128 und 1496 v.d.) vom SchwerhGérigen mit und ohne Apparat noch gehért 
Hérrohre verstirken um so mehr, je gréBer sie sind (maximal 101.3); Mem- 
die den Schall iiber die Zahne auf die Kopfknochen iibertragen, verstarken 
aber wenig; Telephone hauptsachlich Frequenzen, die in der Nihe der Eigen- 
er Membranen liegen (etwa 10255). Das normale Ohr hérte Téne von mittlerer 
twa 10°mal besser als das schwerhérige. Fir extrem Schwerhdrige sind also 
fsmittel ungeeignet. v. HornposteEt. 


K nudsen. Sensibility of the Ear to Small Differences in Intensity 
requency. Phys. Rev. (2) 19, 261, 1922, Nr.3. Hilfsmittel: Rohrensender, 
hon, Widerstinde. Tonhéhen von 30 bis 20000 v.d., Intensitaten von der 
elle bis zu sehr hohen Werten beliebig fein und meSbar variabel. Die akustische 
der Telephonmembran erwies sich als lineare Funktion der elektrischen 
; das Verhaltnis des Inkrements der (elektrischen) Energie zur Gesamtenergie 
6 de dah r ein MaS der Unterschiedsempfindlichkeit fiir Tonstarken. Die Unterschieds- 
llichkeit nimmt mit steigender Intensitat zu; tiker ein weites Gebiet mabiger 
oher Intensitaten ist sie konstant Grakhaend 0,1); sie ist zwischen 100 und 
d. nahezu unabhingig von der Frequenz und fir alle normale Ohren fast 
ie relative Unterschiedsempfindlichkeit fiir Tonhéhen variiert mit der Inten- 
abnlich wie die Unterschiedsempfindlichkeit fir Starken; sie nimmt von 
d. (0,01) bis 1000 y.d. (0,002) zu, fallt dann wieder far héhere Téne; sie ist bei 
hiedenen Beobachtern nur ungefahr gleich. v. Horwnoswir. 


+ 


Surdo. L’audizione biauricolare dei suoni puri. Lincei Rend. (5) 30 
128, 1921, Nr.4. Ist die Weglange von der Quelle zum rechten Ohr um 4 
die zum linken, so hort man den (tiefen reinen) Ton in der Mediane; wird 
hte Leitung nun verkurzt, so wandert der Ton nach links. Da die Richtange: 
hmung der Anderung des Intensitatsgefalles entgegen verliuft, kann nicht 
80 ndern nur der Zeitunterschied wirksam sein. Die Zuordnung von Zeitunter- 
w og scheinbaren ahaa a erklart Verf. aus der individuellen Erfahrung. 
vy. HornpostTE.. 


Pp. get. Nature of Vowel Sounds. Nature 109, 341, 1922, Nr. 2733. 
» enthalten zweierlei Teilténe: 1. Hohere ,,Pfeifténe* — zwischen 608 und 
, die von der Stellung der Zunge zu Gaumen und Zihnen abhingen, 
Berichte. 1922. Wp 56 


vig: was Eee ae es | 
882 3. Mechanik. Ba ee a 


nicht aber von der Offnungsweite des Mundes; man kann bei geschlossenem Mund 
durch die Nase Tone iiber das Gebiet einer vollen Oktave hervorbringen. 2. Tiefer 
»Resonatorténe* — zwischen 304 und 912 v.d. —, die hauptsachlich von der Offnungs 
weite des Mundes abzuhaéngen scheinen. Beide Teen sind unabhangig voneinande 
veranderlich: man kann sie in Gegenbewegung gleichzeitig hervorbringen. Die fii 
einen Vokal charakteristischen Pfeif- und Resonatortone kénnen innerhalb einer Quart 
variieren. ohne Schaden fiir die Vokalitat. ,Benachbarte* Vokale unterscheiden sic’ 
oft nur entweder durch den Pfeif- oder den Resonatorton. Der Stimmton beeinfluli 
die Hohe des Resonatortones nicht, die des Pfeiftones nur dann, wenn dieser wenige 
als zwei bis drei Oktaven vom Stimmtone abliegt; dann paBt sich der Pfeifton einen 
Obertone des Stimmtones an, der in der fiir den Vokal charakteristischen (Formanten- 
Zone liegt. v, Hornposter 


E. Waetzmann. Die Resonanztheorie des Hérens. Ihre Entwicklung und ih 
gegenwartiger Stand. Die Naturwissenschaften 10, 542—551, 1922, Nr. 24. Zun 
100. Geburtstage Alfonso Cortis, auf dessen histologische Entdeckungen Helm 
holtz seine Hértheorie griindete, gibt Verf. eine Ubersicht tiber die Grundlagen diese 
Theorie und ihren bisherigen Ausbau, an dem Verf. selbst mehrfach mitgearbeite 
hat. Urspriinglich ersonnen, um die Fahigkeit des gleichzeitigen Horens verschiedene 
Téne zu erklaren, gibt die Theorie ein noch heute von keiner andern tbertroffene 
anschauliches Bild von der Funktion der Schnecke. Neuere Befunde haben manch 
Modifikation der urspriinglichen Annahmen notig gemacht: so eine Einschrankun; 
des Prinzips der spezifischen Energien, die Annahme scharferer Abstimmung de 
héheren Resonatoren — wodurch sich die Abnahme des Tonvolumens mit steigende 
Tonhohe zwanglos erklart —, Trennung der erst im Ohre entstehenden! Kombinations 
tone von den ,objektiven*, aber es bestehen auch heute ,trotz mancher zweifello 
vorbandener Schwierigkeiten“ keine ,, wirklich schlagenden Bedenken gegen die Resonanz 
theorie“, die ,in positiver Beziehung vorziigliche Leistungen aufzuweisen hat“. 

v. Horneoster 


H. Hartridge. The Resonance Theory of Hearing. Nature 109, 76, 1922 
Nr. 2725. Perret (diese Ber. 8.250) hatte gegen die Resonanztheorie eingewendet 
die Fahigkeit, zwei gleich hohe Klange von verschiedener Farbe gleichzeitig zu hérer 
ist unvereinbar mit der Annahme eines Organs, das nach Fourier analysiert. Ver 
erwidert: eine aus einem Fléten- und einem Oboenklang zusammengesetzte Welle ha 
andere Amplitudenyerhaltnisse der Teilténe untereinander und zur Grundtonamplitude 
als eine aus einem Geigen- und einem Hornklang zusammengesetzte Welle. An Sehwe 
bungen, verschiedener Lokalisation der Quellen und ungleichzeitigem Kinsatz kan: 
man erkennen, da8 zwei Klinge da sind. Einen Beweis, da8 das Ohr so funktionier 
wie Resonatoren, liefert die Tatsache, da der prozentuelle Tonhéhenunterschied, he 
dem Schwebungsrauhigkeit aufhoért (,,.Resonanzscharfe“), verkehrt proportional ist 
Anzahl der Schwingungen wahrend der Pause bei der Unterbrechungsschwelle (,Ab 
klingezeit“), Me HornzostEi 


W. Perret. The Resonance Theory of Hearing. Nature 109, 176, 1922, Nr. 272% 
Verschiedene Klangverbindungen geben natiirlich verschiedene Klangfarben; liefer 
die Schnecke dem Sensorium das Ergebnis: einer harmonischen Analyse, so mit 
die beiden Klange untrennbar zu einem verschmolzen erscheinen. Die Fahi 
gleich hohe Klange zu unterscheiden, scheint nicht verloren zu gehen, wenn 
Quellen von jedem der beiden Ohren gleich weit entfernt sind. Summt man 
Ton und 1aft dabei die Zahnreihen sich lose beriihren, so hért man (bei geschlos 


Bee ictseaderschlagen der Zabne entsteht. Da letzterer durch re erzeugt 


“6 


r¢ d und nie allein auftritt , kann seine Klangfarbe nur neben der des Stimmtones 


en ,Zahnton* wenden und feststellen, daB er gleich hoch ist wie der Stimmton. 
webungen sind hier ausgeschlossen. vy. HornBosTEL. 


Hartridge. The Resonance Theory of Hearing. Nature 109, 374, 1922, 
2734. Im Oboenklang sind (nach Miller) der vierte und fiinfte, im Klarinetten- 
g der achte, neunte und zehnte Teilton am starksten ; der Zusammenklang beider 
eine von allen anderen bekannten Klangquellen serabhiniene Farbe. Der Horer 
yird sagen kénnen, das klingt weder wie eine Oboe noch wie eine Klarinette, sondern 
0, als ob beide zusammenbliesen. Ebenso hort man in Perrets Versuch den durch 
bestimmte Intensitatsverteilung der Teilténe charakterisierten Stimmton zu- 
men mit dem durch,eine andere (mehr gleichmibige) Intensitatsverteilung der 
r besonders zahlreichen) Teilténe charakterisierten Unterbrechungston (,,Zahnton“). 
} v. HornzBosteEt. 
. R. G. Cosens and H. Hartridge. The Resonance Hypothesis of Audition. 
ature 109, 11, 1922, Nr. 2723. Bei Ferntelephonie (auch drahtloser) wandern langere 
en schneller als kirzere. Trotzdem werden selbst Sprachlaute kaum verzerrt. 
urde yon zwei zusammenklingenden elektrischen Gabeln (Frequenzverhialtnis 1: 3) 
eine unterbrochen und neu in Gang gesetzt, so anderte sich trotz der zufalligen 
senverschiebungen an der Erscheinung des Zusammenklanges nichts. Bei oberton- 
heren Klangen (Helmholtzsche Doppelsirene) treten dagegen durch Interferenz 
hoheren Grundtones mit einem Teilton des tiefen Klanges Verstarkungen und 
wichungen, also Anderungen des Zusammenklanges ein. Die KinfluBlosigkeit der 
asen auf die Klangfarbe beweist, dafS das Ohr wie ein harmonischer Analysator 
also Resonatoren enthalt. v. HoRNnBOSTEL. 


n Lichtenstein. Mathematische Probleme in der Theorie der Figur der 
melskérper. Minch. Ber. 1921, 17—28, Nr. 1. 


Chazy. Sur le mouvement d’une planéte dans un milieu résistant. 
. 174, 1280—1282, 1922, Nr. 20. 


‘atou. Sur le mouvement d’une planéte dans une milieu résistant. O.R. 
330—1332, 1922, Nr. 21. ScHEEL, 


Poor. The motions of the planets and the relativity theory. Science 
30—34, 1921. NEUBURGER, 


10 Seegert. Uber optische und photographischeAnalyse derMond- 
flache. ZS. f. Wiss. Photogr. al, cay 1922, Nr. 9/12. Da der Mond keine 


e Bctiewtanchte tiber die i EN seiner Oberflache eine Aus- 
i ben. Diesem Mangel kann durch Reflexionsmessungen einigermafien ab- 


( ate Besonders wichtig ist das ultraviolette Gebiet, weil hier aie Diffe- 

: g am grofSten und somit die Charakterisierung am schirfsten ist. Bisher 

| _Aufnahmen von R. Wis Wood bei 0,320 4 und von A. Miethe und 
s 56* 
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B. Seegert bei 0,350 wu zeigen Gebiete verschiedenen Reflexionsvermégens dicht neben- 
einander. Wenn Stellen der Mondoberflache in diesen beiden Spektralgebieten noch 
Unterschiede im Reflexionsvermégen zeigen wirden, so kénnte man auf den Versuch, 
eine Identifizierung mit irdischen Stoffen vorzunehmen, zuriickkommen. Mostvs. 


H. Hencky. Die numerische Bearbeitung von partiellen Differentiwi 
gleichungen in der Technik. ZS. f- angew. Math. u. Mech. 2, 58—66, 1922, 

Nr. 1. Das Rechnen mit endlichen Differenzen hat sich bei der numerischen Integration 
von gewdhnlichen Differentialgleichungen gut bewahrt und ist auch auf partielle Diffe- 
rentialgleichungen erster und zweiter Ordnung angewendet worden. In einer Arbeit 
im Armierten Beton sine 8.107, ist es ae o Mareus gelungen, durch Zerlegung 


org p p | 
der Plattengleichung os & F419 aa oy — Bae oder 446 Sens in die Beided 
Gleichungen 4§ = SS 4M = —p ae Anwendung der Differenzenrechnung eine 
Differentialgleichung yierter Ordnung angenahert zu integrieren, — Hs laBt sich nun 


zeigen, daB dieses Differenzenverfahren ganz allgemein auf die Differentialgleichung 
44& = beliebige Funktion von & und seinen ersten und zweiten Differentialquotienten 


angewendet werden kann. — Hin simultanes System von diesem Typus ergibt sich, 
wenn man bei der gebogenen Platte die Ausbiegung nicht mehr als klein gegentiber 
der Plattendicke ansieht. — ‘Hin anderes, interessantes Beispiel liefert die stationare 


Strémung einer reibenden Fliissigkeit um ein Hindernis, wobei die Stromfunktion der 
Fe § 0AE 


a 7 
Differentialgleichung s45 = R : an gehorcht. R Reynoldsche Zahl. Dis 
Sees, : 
| d§ Oy | 
numerische Integration wird fiir R = 10 und eine Differenzenlange gleich 1/, Kanal 
breite durchgefihrt. Sakis Hencry, 


W. Kaufmann. Beitrag zur Berechnung sidmignes Fachwerke von 
zyklischer Symmetrie mit biegungssteifen Ringen und Meridianen. 
ZS. £. angew. Math. u. Mech. 1, 345—364, 1921, Nr.5. Wesentlich identisch mit den 
in alteren Arbeiten yon Reissner und yon Mann zur Anwendung gelangten Ver- 
fahren werden die Werte der statisch unbestimmten Gré8en mittels der Binheitan 
wurzeln dargestellt. Der Verf. geht dabei so vor, da er zunachst ein zyklisch syne 
metrisches Fachwerk mit nur einem in seiner Ebene biegungsfesten SchluS- oder 
Mittelring untersucht, an den die iibrigen Stabe mittels reibungsloser Kugelgelenke 
-angeschlossen gedacht sind. Fiihrt man die in dem m-eckigen Ring auftretenden 
inneren Eckmomente als statisch unbestimmte Gréfen ein, und stellt man alsdann 
zwecks Bestimmung derselben das System der n allgemeinen Blastizitstaploiohanall 
auf, so erhalt man als Nennerdeterminante desselben infolge der vorausgesétzten zykli 
schen Symmetrie eine zyklische Determinante nter Ordnung. Der absolute Wert der 
selben ergibt sich in bekannter Weise als ein Produkt von m ganz gleich gebaute 
Faktoren, von denen jeder sich aus den Elementen der Nennerdeterminante mit Hilfe 
der nten Hinheitswurzeln rational zusammensetzt. Infolge des Max wellschen Sat 
von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen werden die absoluten Werte der Faktor 
der Nennerdeterminante paarweis einander ven so da8 sich also die Zahl der 


berechnenden Faktoren bei geradem auf sth bei ungeradem auf a redu 


Beachtet man dann weiter, dal die zu den iu der ersten eG der Nenn 
determinante gehérigen Unterdeterminanten (Minoren) aller Elemente mit glei 


oS zur Ne gauidatedanlnante selbst in Erensnioracnée Form als eine meek Viel- 
mn von te fortschreitende, trigonometrische Reihe darstellen. Nach Bestimmung 


r Verhaltniswerte kénnen die Werte der statisch unbestimmten Gréfen mit Hilfe 
uf der rechten Seite der Elastizitatsgleichungen stehenden, gegebenen Summen- 
sofort hingeschrieben werden. In ganz analoger Weise untersucht der Verf. 
in ein Fachwerk, das aufer einem biegungssteifen Schlubring noch einen eben- 
chen Mittelring besitzt. Fir den Fall biegungssteifer, tiber zwei Stockwerke laufender 
ren in den Meridianebenen wird der Rechnungsgang angegeben. Die theoreti- 
shen Entwicklungen wendet der Verf. sodann auf eine Kombination der vorher be- 
and delten Einzelkonstruktionen an, namlich auf ein durch Winddruck von 150 kg/m? 
eanspruchtes, sechseckiges, vollkommen verschaltes Turmgeriist mit einem biegungs- 
nm SchluBring und iiber zwei Stockwerke laufenden biegungssteifen Sparren. — 
leicht man die berechneten tatsiichlichen Spannungen mit denen im gelenkigen 
tsystem, die in der Praxis oft allein bestimmt und der Dimensionierung zugrunde 
gt werden, so zeigt sich, daB letztere wesentlich von den ersteren verschieden 
, da die Spannkraftunterschiede bis zu 53 Proz. der ersteren betragen und ins- 
ssondere auch einzelne im Hauptsystem auf Zug beanspruchte Stabe tatsachlich Druck 
halten, also noch auf ausreichende Knicksicherheit zu priifen waren. Ahnliche 
ntliche Spannungsunterschiede ergeben sich auch schon zwischen dem Hauptsystem 
per. nur mit oberem steifem Schlubring ausgestatteten Fachwerk. ScHWERIN. 
. Neményi. Losung des Torsionsproblems fir Stabe mit mehrfach zu- 
Am m enhangendem Querschnitt. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1, 364—367, 
921, Nr. 5. Verf. stellt zunichst im Anschlu8 an seine friihere Arbeit iiber das 
mgsproblem fest, da sich das Rungesche numerische Integrationsverfahren 
ohne weiteres auf mehrfach zusammenhingende Querschnitte anwenden 1aSt, da 
-1 konstanten Werte der Prandtlschen Spannungsfunktion wu langs der inneren 
kurven zunichst unbekannt sind. Zu ihrer Bestimmung stehen aber n —1 
chungen , der Form {rds = A,F zur Verfiigung. Es wird nun ein Verfahren 
egeben, welches in tibersichtlicher Weise die Verwertung dieser Bedingungen zur 
shnung der Konstanten A gestattet. Das Wesen des Verfahrens besteht darin, 
in der Form dy up -++ A,u, +-: A, 1 u,_1 angesetzt wird, wo uo der Gleichung 
/= 1, die tbrigen w aber der Laplaceschen Differentialgleichung geniigen und 
ings simtlicher Randkurven verschwindet, wahrend u; an allen Randkurven 
uf die ite verschwindet, lings dieser letzteren aber “den konstanten Wert 1 
omt. Es wird gezeigt, dai die so angesetzte Funktion w samtlichen Bedingungs- 
sichungen geniigt, falls man zur Bestimmung der vorlaufig unbekannten Konstanten A 
r Verfiigung stehenden Rand- bzw. Flachenintegralbedingungen heranzieht, 
+h man fiir die A ein lineares Gleichungssystem erhalt.— Hiernach werden die 
1dt1sche Experimentalmethode in ihrer urspriinglichen Form und die sich aus 
r und obiger Superpositionsmethode érgebende kombinierte Methode einer kurzen 
shenden Betrachtung unterzogen. NEMENYI. 


chenko, Berechnung der BpWubsparnon ees oe gebogenen Balken. 
eményi. Hrwiderung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 160—161, 1922, Nr. 2 
mos chenko weist darauf hin, da in einer fritheren, in ukseinahed Sprache er- 
nen Arbeit ein Verfahren zur Berechnung der Schubspannungen beschrieben 
, dem jetzt von Neményi angegebenen (vgl. vorst. Ref.) aihnlich ist. Neményi 
einer Erwiderung, dab ihm die russische Arbeit nicht bekannt war. Miszs. 
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Use of optical instruments in machine work. Amer. Mach. 56, 697701, 1922, 
Nr.19. Schildert die Verwendung des Mikroskops und des Projektionsapparates bei 
der Herstellung und Prifung der Fraser fiir die Anfertigung von spiralgenuteten 
Zahnstangen, und Trieben zur Fokussierung yon Mikroskopen sowie der Prifung 
dieser Teile ‘selbst. e _. Brernpt, 


Mises. Die Lage der Auftriebsresultierenden von Tragfligeln. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 2, 71—73, 1922, Nr. 1. In der ZS. f. Flugtechn. u. Motorluftschiffahrt 
1917, S. 157—163; 1920, S.68—73, 87—89 hat der Verf. eine hydrodynamische Theorie 
des Tragflachenauftriebs entwickelt, die insbesondere zu einer. neuen Formel fir die 
Lage der Auftriebsresultierenden gefiihrt hat. Dieses Ergebnis wird jetzt mit den 
Resultaten einer grofen Zahl von Versuchen, die in der Géttinger aerodynamischen 
Versuchsanstalt ausgefiihrt worden sind, verglichen. Es zeigt sich sehr gute Uber- 
einstimmung darin, da8 die Momentenzahl, als Funktion der Auftriebszahl betrachtet, 
fiir alle praktisch brauchbaren Fliigelformen durch eine Gerade von der Neigung 1:4 
dargestellt wird. Der Abstand dieser Geraden vom Koordinatenanfang wachst mit 
der Wolbung des Profils; hier ist aber die genaue numerische Ubereinstimmung nur 
auf Grund etwas unsicherer Annahmen iiber den Einflu8 der endlichen Fligelbreite 
zu erzielen. Miszs. 


4, Aufbau der Materie. : 


R. Bir. Der Streit um das Elektron. Naturwiss. 10, 322—327, 344—350, 1922, 
Nr. 14. u. 15. Die Arbeit stellt eine historisch-kritische Studie titber das Problem des 
Subelektrons dar. Elektrizitatsmengen, welche die Ladung des Elektrons zu unter- 
schreiten scheinen, glaubte Ehrenhaft festgestellt zu haben bei Messungen kleinster 
Ladungen nach einer Methode, die von ihm und unabhangig von Millikan ersonnen 
und angewendet wurde, ohne daf letzterer aber Elektronenladungsunterschreitungen dabei 
beobachtete. Die Methode besteht darin, kleine Partikel von 10—4 bis 10-6 cm Radius, 
die frei in der Luft schweben und durch Ionisierung derselben oder durch licht- 
elektrische Elektronenabspaltung geladen werden, ultramikroskopisch zu beobachten. 
Boden und Decke der ,,Beobachtungskammer“ sind zugleich Platten eines Konden- 
sators, dessen Feld so gerichtet wird, da es der Fallbewegung der Teilchen entgegen- 
wirkt. Aus Beobachtungen der Fallgeschwindigkeit kann man Masse und Radius 
aus solchen der Steiggeschwindigkeit in bekanntem elektrischen Felde die Ladung 
des Teilchens bestimmen auf Grund von Gleichungen, bei deren Ableitung uber 
einem bestimmten Widerstandsgesetz vorausgesetzt ist, dab die Partikel velchen al 


sind und ihre Dichte gleich derjenigen des kompakten Materials ist, aus welchem sie 
hergestellt wurden. Untersuchungen des Verf. zur Klarung der entgegengesetzte! 
Ergebnisse von Ehrenhaft und von Millikan brachten zunachst bei Anwendung 
einer Modifikation der Ehrenhaftschen Beobachtungsmethode, bestehend in eine 
Messung bzw. Hinengung des ,,Haltepotentials“ der Teilchen bei verschiedenen Ladung: 
den zwingenden Beweis der atomistischen Struktur der Ladungen, ohne aber 
die absolute GréSe des Elektrizititsatoms etwas aussagen zu kénnen. Da nun das 
den Ehrenhaftschen Gleichungen enthaltene Widerstandsgesetz sich, besonders d 
Versuche yon Wolter, als richtig erwies, ersann Verf. eine Methode, die es gestatte 
durch Beobachtung desselben Teilehens bei verschiedenen Gasdrucken Dichte t 
Radius direkt experimentell zu bestimmen mit dem Ergebnis, daB die Dichte e 


t Teilchen: vereudeviichen Wert hat und da8 also die Dichte baw. 

der Partikeln die scheinbare Existenz von Subelektronen verschuldet. Der 
der Dichteschwankungen ist, soweit es sich um feste Partikeln handelt, in der 
ungsart (Zerstauben und Verdampfen im Lichtbogen) zu suchen, bei Oltrépfehen 
nt geniigender Beachtung der Brownschen Bewegung, bei Hg-Tropfen in 
chen Vorgiingen. Die Beweiskraft der Ehrenhaftschen Mikrophotographien 
Kugelgestalt wird dadurch hinfallig, daB die kleinsten, gerade die Abweichungen 
en Teilchen unter der Masse der normalen verschwinden. Millikan arbeitete 
rnherein unter giinstigen Bedingungen, indem er kugelférmige und verhiltnis- 
groBe (r = 10—4cm) Oltropfen verwendete; seine Prazisionsversuche lieferten 
das Klementarquantum 4,774 + 0,005 . 10-19 elektrostatische Einheiten. SAncEWALD. 


ert C. Crehore. On the Universal Distance of the Order of 10-8cm 

ween the Centers of the Nearest Atoms in Solids. Phys. Rev. (2) 19, 
— 252, 1922, Nr. 3. Unter Benutzung des friiher beschriebenen Atommodells (diese 

2 | 931, 1921) wurde gefunden, da zwei solche Atome sich unter Bildung eines 
ymigen Molekiils vereinigen k6nnen. Der Abstand der beiden Atome ist von der 
ordnung 10-8cm und der gemeinsame Winkel zwischen ihrer Verbindungs- 
nd ihren Umdrehungsachsen ist ungefahr 50911’. Fir die Translationskrafte 
sich das itberraschende Ergebnis, daB die elektrostatischen Krafte allein hin- 
rich i um stabiles Gleichgewicht hervorzubringen; nur die Giiltigkeit des Gesetzes, 
ie unendlich kleinen Ladungselemente umgekehrt proportional dem Quadrate 
Abstands wirken, ist erforderlich. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, 
B das Verhaltnis der groBeren zu den kleineren Achsen der Elektronen wie 3:1 
‘Diese Gestalt der Elektronen ergibt sich auch aus anderen Griinden, die in der 
efiihrten Abhandlung auseinandergesetzt sind. Das Ergebnis ist unabhingig von 
igrunde geleeten elektromagnetischen Theorie (gleichgiiltig, ob die Theorie von 
tz oder von Saha benutzt ist). Da nun fiir den Atomabstand im Molekiil 
gerade der Wert 10—8em ergibt, ist durch die Gestalt der Elektronen bedingt, 

dadurch, dai jedes Atom Elektronen enthalt. Daf man hier auf Grund elektro- 
er Krafte allein — wenigstens hinsichtlich der Translationskrafte — tiberhaupt 
2m Ergebnis kommt, hangt von der Art des benutzten Atommodells ab, in 
m die positiven und die negativen Elektronen bereits im Gleichgewicht sind, 
so nahe aneinander sind. ST6cKL. 


asson. Stopping Power and Atomic Number. Phil. Mag. (6) 43, 477 
922, Marz, Nr. 255. Die Bremswirkung, welche Atome auf a-Teilchen ausiiben, 
in der Abhangigkeit von den Ordnungszahlen untersucht. Bragg hatte gefunden, 
remswirkung eines Atoms der zweiten Wurzel aus dem Atomgewicht pro- 
st. In nachstehender Tabelle sind die Zahlen in Reihe III und IV die Werte 
gg; fiir Argon ist der Wert von Adams genommen (Phys. Rev. 24, 108, 
tlasson tragt in einer Zeichnung als Abszissen die Logarithmen der Ord- 
n, als Ordinaten die Logarithmen der Bremswirkung ab. Die beobachteten 
en fast ganz scharf auf einer Geraden, deren Neigung fast aoeee 2/, ist. 
Boe zwischen 6 und WN 1a$t sich durch 


o=kN’s 
ie Bremswirkung eines Atoms ist der Ordnungszahl in der Potenz */; pro- 


Dieser neue Satz von Glasson ist besonders fiir die Bremswirkung von 
slichen mit jener in H — zu beachtén. Taylor (Phil. Mag. 26, 402, 1914) 
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fand, Sede er sein He besonders sorgfaltig reinigte, 
um 5 Proz. gréBer ist als in Wasserstoff. Dieses Verhalten laBt aie Regel 
erkennen, dagegen nicht die von Bragg. 


—— 
I Ir Ill Me Ly, f Vv VI | : 
yf jer Atom- Brems- 6 Ordnungs- 2) is 4 
ate gewicht wirkung eS zahl N83 Wie 
= w 6 Yeo N ae 
Bis eae al: 1 0,24 240 1 1,00 240 
Heh ses cet hay ey e048 214 2 1,59 | 269% 
ae aS 12 0,85 246 6 3,30 | 256 
TE ep onan hg 14 0,94 252 7 3,66 256 
: Bratt 22 Rots 14,4 1,00 , 264 7,2 3,71 269 
poe 0 AOR OS. 16 1,05 262 8 ~ 4,00 262> 
on ; 
A cic Ts Sem 27 1,49 288 13 5,52 270 
Sia sPbioy eeie he ae 82 1,76 312 16 6,36 275° 
Chast gonn: 35,5 1,78 299 Lei 6,60 270 
ee. ie 40 1,83 290 18 6,87 267 
Pie aes 56 2,29 "307 26 8,77 260 
Wi cots eee 59 2,44 319 28 9,21 262 
Pr Saye a : 64 2,46 309 29 9,44 
Broce? sen te 80 2,60 291 35 10,7 
Bagh. . trou alls 108 8,28 315 47 13,0 
Sais tess, oi | 119 3,56 326 50 13,6 
Dhens Vs xt * he hie 197. 3,44 307 LS Dee Kee 
Bees Mateus || 195 4,14 297 78> tal Be 
OW rele + Rig Eig 197 4,22 301 79 18,4 
Phat cures 207 4,27 298 82 18,9 


Gregory Paul Baxter and Olus Jesse Stewart. A revision of the a 
weight of\praseodymium. The analysis of praseodymium chloride. 
Amer. Acad. 50, 169—195, 1915, Nr.8. Das Atomgewicht von Praseodymium 
mittels Analyse von Praseodymiumehlorid bestimmt. Die Praparate wurden sp 
skopisch auf Reinheit untersucht. Das gefundene Atomgewicht war 140,92, also 0,3 
heiten héher als das von der internationalen Atomgewichtskommission angegebene. 


eS; Dempster. Positive Ray Analysis of Lithium and Zine. Phys. Re 
19, 271, 1922, Nr.3. [8.899] 


A. Pinkus. Les tentatives récentes de séparation des isotopes. 
Journ. chim. phys. 19, 336—345, 1922, Nr. 4. 


- Alfred Schoep. Sur la becquer élite, nouveau minéral radioactif. C.. 
1240—1242, 1922, Nr.19. Der Verf. beschreibt ein im belgischen Kongo vorkom 
Uranmineral, das, abgesehen von gewissen Verunreinigungen, ein Ur 
mit der yermutlichen Formel pee ee pera Die Stiirke Boss ae 


ay ; ‘ lyn 

oe. Ame Acad. 51, 53194, 1915: Nr. 2. An einer Reihe von Substanzen crurden 
bei der Umwandlung der polymorphen Modifikationen maSegebenden Gréfen 
Jumenainderung, Umwandlungswirme und Verlauf der Zustandskurve) und daraus 
eine rohe Annaherung fir den Unterschied der Kompressibilititen, der Aus- 
ungskoeffizienten und der spezifisclien Warmen bestimmt. Die Versuche erstreckten 
yon 0 bis 200° und 1 bis 12000kg. Die friither schon gegebenen Erérterungen 
den Kinflu8 von Verunreinigungen und die Gleichung der Zustandskurven werden 
s erweitert. Die Mitteilung der bei den verschiedenen Substanzen gefundenen 
rhiltnisse entzieht sich einer Wiedergabe im Auszuge; nur die auffallendsten Er? 
nungen mégen bemerkt werden. Beim KatingGultiepanis besitzt die bei niedri- 
er Temperatur bestindige Phase die gréBere Ausdehnung und die grofere spezifische 
me. Ammoniumsulfocyanid hat bei Zimmertemperatur und 2200kg den ersten 
wandlungspunkt; die bei héherer Temperatur bestindige Form zeigt das kleinere 
men; sie ist weniger kompressibel; stirker ausdehnbar und weist die kleinere 
fische Warme auf.~ Kaliumsulfid ist ‘bei gewohnlicher Temperatur dimorph; das 
niedriger Temperatur bestiindige ' ist stirker kompressibel. Kaliumchlorat hat 
hrscheinlich bei 0° einen Tripelpunkt. Beim Kohlenstofftrichlorid divergieren die 
andslinien bei Atmospharendruck; sie konnten aber wegen Zersetzung nicht tiber 
kg verfolgt werden. Beim Quecksilberjodid hat die Zustandskurve ein Maximum. 
erhin sind noch. untersucht Kaliumnitrit, Kohlenstofftetrabromid, Silberjodid, 
ol und Urethan. ; : : BrRnpt. 


f. Bridgman. Polymorphic changes under pressure of the univalent 
ates. Proc. Amer. Acad. 51, 579—625, 1916, Nr.12. Zwischen 0 und 200°, sowie 
d 12000kg, wurden die Zustandsdiagramme der Nitrate von Ammonium, Kalium, 
tubidium, Caesium, Thallium und Silber bestimmt, wobei eine neue Modifikation beim 
m onium- und zwei neue beim Kaliumnitrat. gefunden wurden. Wie in den friiheren 
iten sind die betreffenden thermodynamischen Daten der einzelnen Substanzen 
ttelt. Wihrend das. Zustandsdiagramm des Silbernitrats eine Klasse fiir sich 
t, besteht zwischen denen des Rb, Cs und Tl eine weitgehende Ahnlichkeit; jedes 
eine Ubergangslinie zwischen der kubischen und der orthorhombischen, pseudo- 
malen Form. Ob, wie beim Thalliumnitrat, auch bei den Nitraten des Cs und Rb 
ritte Modifikation besteht, 148t sich noch nicht mit Sicherheit sagen, obwohl 
‘ahrscheinli¢hkeit dafiir spricht. Die Diagramme des Kalium- und Ammonium- 
ies sind wesentlich komplizierter, yielleicht kann man aber ihre Modifikation bei 
m. 1 Druck in Beziehung zu der der anderen drei Nitrate bei Atmospharendruck 
; gum endgiiltigen Beweis hierfiir wire aber eine kristallographische Unter- 
n notwendig. Keine weiteren Modifikationen zeigten zwischen den angegebenen 
die Nitrate des Na, Li, Hg,, Hg, Pb und Al. BERND? 
dgman. * “The velocity of polymorphic changes between solids, 
mer. Acad. 52, 55—88, 1916, .Nr.2. Die Geschwindigkeit der polymorphen 

ng wurde durch die Geschwindigkeit der Druckinderung bei konstanter 
eratur wihrend der Umwandlung gemessen. Dies gibt im wesentlichen die 
igkeit des Kristallwachstums und nicht die der Kernbildung. Bestimmt 
an folgenden Substanzen: Phosphor,’ Ammoniumsulfocyanid, Kohlenstoff- 
d, Urethan, Campher, Silbernitrat, Ammoniumnitrat, Carbamid, Acetamid 
iumchlorat. Die Gesehwindigkeit wichst rasch, wenn der Druck sich yon dem 
den Phasen bestehenden Gleichgewichtsdruck entfernt. Als genaueres Mab 
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kann man’ die Beschleunigung des Druckes bei der Geschwindigkett Null neler ‘si 
ist bei abnehmendem Druck gréBer als bei wachsendem. Fir die meisten Substanzer 
gibt es einen bestimmten Bezirk beiderseits des Gleichgewichtszustandes, innerhall 
welcher die Umwandlung nicht vor sich geht, selbst wenn beide Phasen in Berihrung 
miteinander sind (Indifferenzzone). Die Beschleunigung und die Breite dieser Zon 
yariieren mit dem Druck und der Temperatur langs der Zustandslinie, und zwar fii 
die einzelnen Substanzen in verschiedener Weise. Es handelt sich hier also nicht, wi 
etwa bei der Verdampfung, um ein dynamisches Gleichgewicht, woraus folgt, daB dit 
thermischen Geschwindigkeiten der Molekiile nicht iiber einen grofen Geschwindig 


‘keitsbereich verteilt sind, wie es das Maxwellsche Verteilungsgesetz bei Gasen un¢ 


Flissigkeiten angibt. Brrnpt 


P. W. Bridgman. Polymorphism at high pressures. »Proe. Amer. Acad. 52 
89—187, 1916, Nr.3. Im Anschlu8 an die friheren Arbeiten wurden fir folgend 
Substanzen die polymorphen Umwandlungen neu bestimmt: Essigsiure, Acetamid 
Carbamid, Campher, saures Kaliumsulfat, saures Ammoniumsulfat, Cuprojodid 
Ammoniumjodid, Ammoniumbromid, Ammoniumchlorid, die Antimonsulfide, Zink 
Kaliumsulfat, Thallium, Ammonium-Kaliumphosphat und Kaliumbioxalat. Die Gesamt 
zahl der polymorphen Substanzen ist dadurch auf 37, einschlieSlich 34 neuer, bishe: 
nicht bekannter Phasen gestiegen. Auberdem sind 94 Substanzen ohne Ergebnis unter 
sucht. Dabei ist der Begriff polymorph auf die Substanzen beschrankt, welche zwe 
oder mehr Phasen aufweisen, die sich reversibel ineinander tiberfiihren lassen. Al: 
allgemeine Regel scheint zu gelten, dai die Halogene isomorph kristallisieren, obwoh 
auch Ausnahmen auftreten; dabei ist die Ubergangstemperatur fir die einzelnen Sub 
stanzen verschieden, Ammoniumchlorid, -bromid, und -jodid bilden Mischkristall 
miteinander, ferner sind ihre Zustandsdiagramme sehr ahnlich, abgesehen yon den 
Wert der Ubergangstemperatur. Dabei gehéren die bei hoher und niedriger Tempe 
ratur bestandigen Phasen nicht nur zu derselben Kristallgruppe (der kubischen), sondert 
auch zu derselben Untergruppe. — Es sind die Zustandsdiagramme aller unter 
suchten Substanzen wiedergegeben. Sie weisen grofe Verschiedenheiten auf; chemisch 
Ahnlichkeit geniigt also nicht, um auch Ahnlichkeit der Zustandsdiagramme zu be 
dingen. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, da manche Substanzen noch poly 
morphe Umwandlungen zeigen wiirden, wenn man den Versuchsbereich erweiterte 
Im allgemeinen scheint Polymorphismus haufiger bei anorganischen Substanzen auf 
zutreten; im Durchschnitt erwies sich eine Substanz von drei untersuchten als poly: 
morph. Zur HErklarung der komplizierten Erscheinungen mu man wahrscheinlicl 
vor allem die Form der Atome beriicksichtigen. Es wird gezeigt, daf das Zusammen: 
treffen von Kinheiten verschiedener Form, die mit Kraftzentren ausgeriistet sind 
ausreicht, um die bis jetzt gefundenen verschiedenen Verhiltnisse zu erklaren. BERNDT 
A. F. Hallimond. On delayed crystallisation in the carbon steels: the for: 
mation of pearlite, troostite and martensite. Engineering 118, 767—769 
1922, Nr. 2946. Hauptsachlich auf Grund der Literatur wird zunichst die Theorie 
der iibersittigten Lésungen auseinandergesetzt und diese dann auf das Fe-C-Diagramn 
angewendet. In dieses werden die beiden Ubersittigungslinien eingezeichnet, unterhalk 
welcher (im Jabilen Bereich) sich Martensit und z. T. Troostit bildet; sie schneide 
sich im hypereutektoidischen Punkt. Zwischen ihnen und den A,-Linien liegt de 
metastabile Bereich des a-Ferrits und des Zementits. Zwischen den beiden Lin 
liegen ferner die Inokulations- (Impfungs-) linien, auf welehen die Kerne des @-Ferrit 
bzw. des Zementits auf den intergranularen Oberflachen des Austenits erscheinen. Al 


Pe ‘ et 
y Oba 
verzigerten allisation, -besonders” die der Impfung, werden mit 


ngsgeschwindigkeit heruntergedriickt, Bei langsamer Abkihlung 
reutektoiden Stahls erscheinen bei Abwesenheit von Kernen die Ferritkristalle 
Erreichen’ der Impfungslinie. Bei weiterer Abkithlung wachsen die Ferrit- 
istalle und erreicht der Austenit die eutektoidische Zusammensetzung; auch er wird 
er erst abgeschieden und seine Konzentration wichst, bis seine Impfungslinie 
aicht ist. Mit der Rekaleszenz setzt dann bei nicht zu langsamer Abkiihlung das 
hsen des Perlits ein. In ahnlicher Weise geht auch die Trennung der beiden 
mponenten eines iibereutektoidischen Stahls vor sich. Im Anschlu8 daran wird die 
dung der Perlitstreifen erklart. Der Martensit bildet sich durch plotzliche Kri- 
isation beim Erreichen der Ubersittigungslinie, die vom eutektoidischen Punkt 
‘nach beiden Seiten ansteigt. Da ihr hypereutektoidischer Ast sehr steil verlauft, 
mnen die Austenite mit niedrigem C-Gehalt nur Martensit liefern; die héher 
entrierten liefern dagegen Troostit. BErRnpt. 


. Sieg. A Photomicrographic Study of a Series of Drawn Tungsten 
ses. Phys. Rev. (2) 19, 273, 1922, Nr.3. Zur Erklarung der friiher gefundenen 
nehmenden Verfestigung von Wolframdrahten mit abnehmendem Durchmesser, wie 
) durch weiteres Ziehen desselben Ausgangsmaterials erhalten waren, war die 
pothese aufgestellt, da das Ziehen eine bis zu einer gewissen Tiefe eindringende 
jerfldchenwirkung austibte. Durch Atzen mit Biodendem, Wasserstoffsuperoxyd lieS 
diese Oberflachenschicht nachweisen, die sich bei den diimnsten Drahten iiber den 
zen Querschnitt erstreckte (Drahtdurchmesser von 0,00240 bis 0,00227cm). Auch 
starkster VergréSerung war aber die Art der Anderung nicht zu erkennen. Man 


ha 


irkliche Kristalle zu bilden. Reson 


UD. Merica. A Discussion of the Slip Interference Theory of Harde- 
, Chem. and Metallurg. Eng. 26, 881—884, 1922, Nr.19. Jeffries und Archer 


fithr , dahin erganzt, dai dabei auch die Gegenwart einer zweiten Phase in atomistischer 
i clidaler Dispersion zu beriicksichtigen ist, da sie die Gleitflachen verriegelt. 


ern dai dabei die atomistischen Krafte chemischer Natur zwischen diesen Teilchen 
d den umgebenden Atomen zu beriicksichtigen sind. Durch diese Art Oberflichen- 
irkung kénnen auch geniigend kleine Teile die ganze Masse des Kristallkorns 
tigen. Das zeigt sich z B. beim Messing, wo die Cu-Atome einfach durch Zn- 
ohne Anderung des Raumgitters ersetzt werden und die Harte der festen 
ing trotzdem gréSer ist als die des reinen ©u. Wahrscheinlich wird durch die 
erflachenhaut ein neues Molekil gebildet. Danach ware die geringere Kinwirkung 
8 Cu im Gegensatz zu der des CuAl, auf die Harte der Aluminiumlegierungen ver- 
air dlich. Die Theorie vermag auch zu erkliiren, dafi (wie beim Duralumin) mit 
ender Harte die Dehnung gleichfalls wachsen kann, da eine Verriegelung der 
achen durch die zweite Phase durchaus keinen Hinflui auf die Dehnung zu 
braucht. Da8 bei sehr grofer Kaltbearbeitung wieder ein Weicherwerden 
wie beim Monelmetall bei 95 Proz. Reduktion, findet seine Erklarung darin, 
on vorher die ungiinstig gelegenen Gleitflachen in giinstigere Lagen gedreht 
sind. a BERND?. 


g 
poh m die Theorie, welche die Kalthartung auf die Unordnung der Gleitflachen zuriick-. 


asser weist nach, dafi die rein mechanische Gegenwart dieser nicht ausreicht,. 
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H. Neese. Versuche tuber elektrische Lichtbogenschweidung von I Fr 


Diss. Aachen, ogi (8. 879.] 


H. y. Jiiptner. Einiges zur Kenntnis der Vorgange in Gasgeneratoren und 
Hochofen. ZS. f. phys. Chem. 100, 231—237, 1922. Die Gleichungen fur die Reaktions 
bahn (Schenck, Die physikalische Chemie der Metalle) der Kinwirkung von Kohlen- 
dioxyd und von Luft auf glithende Kohle werden abgeleitet und auf die Wirkung des 
Kohlenoxyds im Hochofen (Reduktion des Hisenoxyds einerseits, Zerfall in Kohlen- 
dioxyd und Kohlenstoff andererseits) angewendet. _ BorreEr. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Frederick J.Schlink. A SON aha Contactor for Small Currents. Phys 
Rey. (2) 19, 271-272, 1922, Nr. Verfasser gibt an, da die Leitfahigkeit von 
Tuschestrichen ausreicht, um fee Anlegen einer aanan den Spannung mit dem 
Oszillographen registrierbare Stroéme durchzulassen. Er schlagt daher vor, auf einen | 
sich geradlinig oder rotierend bewegenden Koérper einen Papierstreifen aufzukleben, 
diesen in bestimmten Abstanden mit Querstrichen aus schwarzer Tusche zu versehen, 
durch dariiber hingleitende Metallbiirsten Spennaae ay und veneer eae 


sich durch geringe Reibungsarbeit und kleine Mavoentrapee aus. BorpEKeERr. 


Wilhelm Geyger. Hin neuer Kurvenanzeiger. Hlektrotechn. ZS. 43, 764, 1922, 
Nr. 22. Zur etc von Strom- und Spanning Wiarestees in ile der eal 


‘Robert Ettenreich. Experimenteller Vergleich verschiedener Spulen- 
wicklungsarten. ZS. d. drahtl. eee 19, aca 310, 1922, ‘Nr. 4. Verfasser oa 


gespult und endlich die Honeyecomb- oder Honigwabenwicklung nach de Forest. Am 
giinstigsten hinsichtlich kleiner Kigenkapazitaét und Diampfung war die Stufenwicklung, 
nur wenig ungimnstiger die Honigwabenwicklung, wihrend die gewohnlichen Wicklung 
arten erheblich héhere Kapazitét und Dampfung hatten. Eine ausfithrliche Zahlen- | 
tabelle wird gegeben. Da die Honigwabenwicklung sehr einfach maschinell herstellb: 
ist, diirfte sich ihre weitgehende Anwendung empfehlen. BoErDEK 


Werner Skirl. Das KreuzspulmeSwerk und seine Anwendung. Helios 
217—219, 1922, Nr. 19. Es wird die Wirkungsweise von KreuzspulmeBSwer. 
(Quotientenmessern) besprochen und an charakteristischen Beispielen erlautert: det 
Megohmmeter, dem Mefwerk in homogenem Feld, im ungleichformigen Feld m 
Hisenkern, dem Megohmmeter yon Siemens & Halske mit Polhérnern, dem 
Everett & Edgcumbe mit zweiter Spule im annihernd gleichgerichteten Hilfsfe. 
Leistungsfaktormesser ohne und mit HisenschluS. 
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P me fisischaltehosteitpuntt. ZS. f, Tee palietechts 3, 1—8, 1922, Nr. 1. 
ie (asmipfindlichkeit der Dunkelphasenlampe bei Null wird dadurch beseitigt, daS 
am die Lampe nicht nur von der schwankenden Phasenspannung speist, sondern ihr 
arch gleichzeitiges Anlegen an eine andere Spannung eine Vorbelastung gibt. Hin 
erlassigeres Kennzeichen als die Lichtschwankung einer Glihlampe ist die Zeiger- 
lung eines Phasenspannungsmessers. Grofe Anfangsempfindlichkeit wird erzielt 
ch besondere Formgebung fiir die Weicheisenkerne eines DreheisenmeSgerits. Diese 
len durch zwei sehr diinne, zur Gerateachse gleichlaufende Stabe — einen festen und 
einen beweglichen — gebildet werden. Die Durchrechnung ergibt fiir eine derartige 
m der Hisenkorper in der Tat eine sehr weite Anfangsteilung. Als Parallelschaltungs- 
Bgerat ist auch verwendbar der von Gruhn angegebene Phasengleichheitsanzeiger 
Umlaufzeiger. . ZOLLICH. 
rge W. Vinal, C. L. Snyder. Oscillograph measurements of the instanta- 
us values of current and voltage inthe battery circuit of automobiles. 
. Pap. Bur. of Stand. Nr. 186, 23 S., 1921. Mittels eines Oszillographen zum 
reiben von zwei Kurven und Zeitmarken mit geringer Papiergeschwindigkeit (2 bis 
/oemsec—1) werden Spannung und Stromstirke von Batterien zum Anlassen von 
utomobilmotoren und zur Beleuchtung unter Betriebsbedingungen aufgenommen. 
rakteristisch sind die Schwankungen der Stromstarke entsprechend der Kompression 
ases in den Zylindern. Die weitere Untersuchung ergab die Méglichkeit, das 
szillographische Verfahren zum Studium der Schmierung und anderer maschinen- 
chnischer Fragen beziiglich Drehmoment, Geschwindigkeit, Reibung, Verbrennung, 
0 pression usw. zu verwenden. ZOLuICH. 


helm Geyger. Uber die experimentelle Aufnahme und Darstellung von 
stungskurven mit Hilfe von Oszillographen. Helios 28, 61—63, 1922, Nr. 6. 
schlage zur Aufnahme von Leistungskurven sind bereits haufig gemacht worden. 
befriedigten aber im allgemeinen nicht. Hine grofe MeSgenauigkeit, besonders in 
hen Fallen, wo die bekannten Leistungsmesser versagen, erzielt man, wenn man 
Summe und Differenz der gleichzeitigen Augenblickswerte von Strom und Spannung 
els Spiegeloszillographen in Polarkoordinaten aufnimmt. Parallel zu einem Neben- 
u$ in der einen Leitung zum Stromyerbraucher werden mit Justierwiderstinden 
i MeSschleifen in Reihe geschaltet. Die Verbindungsleitung zwischen ihnen wird 
einen Vorschaltwiderstand an die andere Leitung zum Stromverbraucher gelegt. 
1 kann auch eine entsprechende Schaltung unter Verwendung von MeSwandlern 
tellen. Die Kuryen kénnen gleichzeitig oder nacheinander aufgenommen werden, 
icht auf ihre gegenseitige Lage ankommt, sondern nur auf ihren Flachen- 
lt, aus dem Leistung, wealge! bey und Phasenverschiebung berechnet werden 
ZOULICH - 


elm Geyger. Uber stroboskopische Untersuchungen an Oszillographen. 
108 28, 184—186, 1922, Nr. 16. Blendet man das von einem Oszillographen aus- 
e e Lichtbindel durch eine umlaufende stroboskopische Scheibe ab, so erscheint 
28 breiten Lichtbandes ein einzelner Streifen oder Fleck. Er steht still bei 
ronem Antrieb der Scheibe. Verdreht man diese auf der Achse ihres Antriebs- 
kann man die einzelnen Punkte einer Wechselstromkurve aufnehmen. Bei 
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graphie). Das Verfahren ist auf Oszillographen aller Art auwandners auf Gl it- 
rdhren, Braunsche Réhren, Spiegel-Oszillographen und auch bewegte Oszillograp 
(z. B. auf einer sich drehenden Scheibe befestigte Glimmlichtréhren). ZouLIc 


Bruno Goering. Ein neuer Oszillograph fir die Schwachstromtechni 
Helios 28, 205—210, 1922, Nr. 18. Das neue von Siemens & Halske geschaffene Mod 
fiir Sonderaufgaben arbeitet mit sechs Mefschleifen und einer Bronzestimmgabel 
Zeitschreiber. Bemerkenswert ist die optische Einrichtung, welche die erforderlichen 
sieben Lichtzeiger liefert. Sie besteht aus sieben dicht nebeneinander angeordneten, 
entsprechend der Spaltbreite schmal zugeschnittenen Linsenmittelstiicken. Als Licht. 
quelle dient eine kleine Halbwattlampe fiir Papiergeschwindigkeiten bis zu 15cm sec aj 
fiir die hdheren bis 100 emsec ? eine kleine Projektionsbogenlampe. Geliefert wird 
der Apparat fiir die Geschwindigkeiten 4 bis 12, 15 bis 45 oder 30 bis 100 emsec—1. 
Auf méglichst vereinfachte Handhabung und rasche Aufnahmebereitschaft ist be 
sonders Wert gelegt. ZOLuIon. 


W. Beetz. Die Higenschaften der Variatoren und deren Verwendung i im 
Laboratorium. Elektrot. ZS. 43, 881—882, 1922, Nr. 26. Die in Wasserstoff ge- 

betteten Hisenwiderstande rufen bei technischen Frequenzen keine merkliche Ver- 

Ep zerrung der Stromkurve gegeniiber der Spannungskurve hervor; dagegen bei sehr 
i geringer Wechselzahl. Dann tritt eine Verzerrung doppelter Art auf: die Maxima 
yon Strom und Spannung verschieben sich und die Stromkurve wird abgeflacht. 
iy Die Verwendungsméglichkeiten im Laboratorium werden kurz besprochen; um aa 
Strom regeln zu kénnen, schaltet man den Variator in Reihe mit einem Spannung 
teiler, von dem die Spannung abgenommen wird. Eine Reihenschaltung von Var 

toren zur Erhéhung der Regelspannung ist praktisch nicht empfehlenswert, da 4d 

f Regelstromstarken stets etwas verschieden sind. 


Edy Velander. A Frequency-Bridge. An Apparatus for Accurate Dete 
= ' mination of Frequency, by Means of a Null Method. Journ. Amer. Inst 
js Electr. Eng. 40, 835—839, 1921, Nr. 11. Bei der neuen, in Weiterbildung einer A 

* Bae - ordnung von G. A, Campbell (Phil. Mag. 15, 166, 1908) entworfenen Frequenzbriic 
ae mit nur wenigen mA Stromyerbrauch liegt parallel zur Reihenschaltung der Pri 
ccs < wicklung einer gegenseitigen Induktanz und eines Kondensators ein Spannungste 
dem noch eine kleine Induktanz vorgeschaltet ist. Der Spannungsabfall am nten T 

des Spannungsteilers wird verglichen mit dem Spannungsabfall an der Sekundarspt 

der gegenseitigen Induktanz. Bei einer Ausfihrungsform fiir die in sechs Bereich 
itberbriickten Frequenzen von 3200 bis 200 per/sec ist die Sekundarspule der ge, 
seitigen Induktanz regelbar, so dali Induktanzen von 2,5 bis 10mH herstellbar 
Die Kapazitit des Kondensators liegt zwischen 0,2 und 0,8 uF, der abgezweigte W: 
stand des Spannungsteilers betragt 100Ohm, der Gesamtwiderstand 500, 2000 
8000 Ohm, so da8 nm = 5, 20 und 80, entsprechend einer Anderung der zu messél 
Frequenz im Verhiltnis 1:2:4. Die mit dem Spannungsteiler in Reihe gesch 
kleine Induktanz dient zum Ausgleich der Wirkung des Leckstroms im Kondensa 
Die Kapazitat des Kondensators braucht nicht genau abgeglichen zu sein. Eine A 
weichung von 2 Proz. gibt erst einen Eichungsfehler von 5 auf 100000, Als Nullin 
ment dient fir. gewohnlich ein Telephon; bei Frequenzen unter 500 Perioder 
Vibrationsgalvanometer. Auch fiir andere Frequenzbereiche ist die Schaltung 
wendbar, z. B. fiir technische Frequenzen. Dann ist die Genauigkeit 

a Gegen Streufelder ist die Frequenzbriicke gentigend zu schiitzen. 


e und ‘Methoden. : 


yhmutzen. Nur mu entsprechend behandeltes Wolfram benutzt werden, da fir 
 Arbeiten eine ganz bestimmte Kristallagerung erforderlich ist. ZOLLICH. 


vig Bergmann. Kine ‘Anwendung der Elektronenréhre zur Messung 
acher Wechselstréme mittels des Elektrometers. ZS. f. Phys. 9, 369 
, 1922, Nr. 6. Hs wird eine MeBanordnung fiir schwache Wechselstréme be- 
rieben, die nach einmaliger Kinstellung besonders brauchbar ist zur Feststellung 
inger und langsam erfolgender Schwankungen (Briickenanordaungen), oder wenn 
sich um sehr geringe Stromstirken (Empfangsenergien in der drahtlosen Tele- 
phie — Lautbeaufschlagung eines Telephons bei akustischen Prazisionsmessungen) 
delt, — Die Glihdrahte zweier gleicher Verstarkerréhren (Telefunken EVE 173) 
len hintereinander geschaltet, und die Austrittsstelle des Heizstromes aus der 


ors verbunden, dessen Primarspule der zu messende Strom zugefiihrt wird. Der 
ive Pol der 100 Volt-Anodenbatterie liegt am Gleitkontakte eines Schiebewider- 
ndes (3 bis 4000 Q), dessen Enden iiber je einen hochohmigen Widerstand (stibchen- 
ge Silitwiderstande von 2 bis 3.105) je einer Rohrenanode zugefiihrt werden. 
¢t an den Anoden beginnend fiihrt ferner eine Leitung zu je einem Quadranten- 
, " des Elektrometers. Beide Paare k6énnen oes Regulieren des Schiebewider- 


man auf dem een ges Teile dex Charakteristik ‘arbeitet, in aa ecabtrtasloe 

e und fiihrt eine Aufladung des Elektrometers herbei. Bei Vorschaltung eines 
ei-Réhren-Telefunkenverstarkers erhielt man bei Pfeifen gegen ein Telephon einen 
usschlag von 50 Skalenteilen. SANGEWALD. 


¢ Joos und Eberhard Mauz. Zur Analyse von Wechselstrémen hake. 
Braunschen Roéhre. ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 268—276, 1922, Nr. 4. Beim 
legen von mittel- und Ags aon aa Strom und Spannung an cae Braunsche 


-‘1aBt sich aus der Gleichung aoe i a Ht G2) Wega me aL | ag 5 + const, die 


omzeitkurve als ein im allgemeinen nicht geschlossener analytischer Ausdruck fiir 
/ nur graphisch integrieren. Hierfiir wird eine Auswertungsmethode mit Angabe 
irmittlung der Malstabe dargelegt und an einigen Beispielen erlautert. SrisiEr. 


Cennelly and U. Nabeshima, The transient process of establishing a 
ily alternating current on a long line, from laboratory measure- 
Fon an artificial line. Proc. Amer. Phil. Soe. hit 323— -370, 1920, Nr. 5. Die 


gung bei 60,6 Perioden - Westnelbivor: wurden maiftels Cane eigens zu diesem 
pe gebauten Apparatur untersucht. Dabei wurden die Anfangs- und End- 
gen und der Anfangsstrom oszillographiert und eine dieser Aufnahmen 
pzpber sich gute Us tad mit dem rechnerisch ermittelten Kurven- 
Die maximale Abweichung betrug 17,5 Proz. 


‘Fehler is Platinkontakte vermieden: ‘as Verkleben, Verbrennen und Ver- 


ten Rohre wird mit deren Gitter durch die Sekundarwindungen eines Transfor- ° 
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Eanes am Ende iiber einen Woahdhleldoestacd _geschlossen behandelt und eine Ver. 
gleichsrechnung fiir eine experimentelle Aufnahme anrchgele a yas einzelnen muB 
auf die Arbeit verwiesen werden, a 


Physikalisch- Technische Reicheanstals Bekanntmachung tiber Prafungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. N r. 150. Elektrot. ZS. 48, 
917—918, 1922, Nr. 27. Scnprn, 


Leslie F. Curtis. mee: Wave Analysis with Indicating Instruments, 


Empfindlichkeit der Methode wird eatenes und auf mannigfache Sioned aem 
angewendet. Ein Apparat, vom Verf. ,Harmonimeter* genannt, wird angegeben, 
dieser gestattet eine direkte Ablesung aoe Wellenordnung und des leicht berechen- 


in welchem die Resultate durch Oszillogramm aufgezeichnet sind. 


Eligio Perucca. La misura delle differenze di poteuziale vere al contatto, 
col metodo di Lippmann-Pellat. Lincei Rend. (5) 30 [2], 54—57, 1921, Nr. 1/2. 
Die beiden Hauptgriinde fir die Annahme, daf das Maximum der Oberflachenspannung 
zwischen Quecksilber (oder einem fliissigen Amalgam) und einer Flissigkeit (z. B. 
verdiinnter Schwefelsaure) eintritt, wenn, die Potentialdifferenz zwischen ihnen Null 
ist, namlich die Verminderung der Oberflachenspannung durch die abstoSende 
Wirkung, welche die Ladungen der beiden Flachen der Doppélschicht auf die gleich- 
namig geladenen Teilchen ausiiben, und die Anderung des. Momentes der Doppel- 
schicht bei der Dehnung der Berithrungsflache Quecksilber — Flissigkeit, die nach den 
Versuchen von Pellat nicht eintritt, wenn als Elektrolyt ein Quecksilbersalz oder 
bei Anwendung eines dem Quecksilber sich gleich verhaltenden Amalgams ein Ss 
des betreffenden Metalles dient,. so'daS Pellat zu dem mit der Nernstsch 
Theorie unvereinbaren Schlu8 gekommen ist, da zwischen einem Metall und den 


4 


Lésungen seiner Salze keine Potentialdifferenz besteht, gelten nach den Ausfiihrungel 


zur anderen Flache der Doppelschicht durch ihren Abstand hindurch vyerschie 
Er erklart dadurch die zuvor erwahnten sowie andere Unstimmigkeiten, die 
kapillarelektrischen Untersuchungen beobachtet worden sind, und die dazu gefii 
haben, das Lippmannsche Gesetz anzuzweifeln, demzufolge ae Oberflachenspannw 
lediglich eine Funktion der Potentialdifferenz zwischen den beiden einander 
riihrenden Kérpern ist. z Born 


Robert Miiller und Franz Hélzl. Das elektromotorische Verhalten 
Aluminiums. ZS. f. anorg. Chem. 121, 103—109, 1922, Nr. 1, Uber das elek 
motorische Verhalten des Aluminiums hatte vor kurzem Smits berichtet, w 
das auffallende Ansteigen des Aluminiumpotentials beim Amalgamieren im Sinne 


sa, 


e F Bechiere ay perinreatall nicht TeniaSisbae waren. — Die Verff. geben eben- 
s an, dafi ihre Versuche nicht fiir die Smitssche Ansicht sprechen, sondern das 
Jorhandensein einer schiitzenden Oxydschicht sehr wahrscheinlich machen. — Im ein- 
Inen finden sie, da sich die Potentiale von unter der Lisung blank geschabtem 
owie amalgamiertem Aluminium in Elektrolyten verschiedener Al-Ionenkonzentration 
_qualitativer Ubereinstimmung mit der Nernstschen Theorie befinden. Durch 
gleich der Potentiale des reinen und amalgamierten Aluminiums in siure- bzw. 
haltigen Elektrolyten wird wahrscheinlich gemacht, dab die »Aktivierung“ durch 
cksilber, sowie die scheinbare Anomalie der Potentiale des reinen Aluminiums 
ch eine schiitzende Schicht von Hydroxyd verursacht wird. In konzentrierter HCl 
norm.) ist reines Aluminium sogar unedler als das Amalgam. GinruEr-ScHuLze. 


Rogers. The Dielectric Constant of Silk. Phys. Rev. (2) 16, 370—871, 
, Nr. 4. Verf. bestimmt nach der Briickenmethode die Dielektrizitatskonstante 
Seide, wobei er einmal zwischen den Kondensatorplatten ein Gemisch Luft—Seide, 
andere Mal Paraffin—Seide hat. Im Mittel ergibt sich: Weiber Satin 4,60, schwarzer 
4,97, weibe Seide 4,60, R. JAEGER. 


Weeks jr. The Dielectric Constant of Mica. Phys. Rev. (2) 19, 272—273, 
Nr. 3. Die Untersuchung brachte folgende Ergebnisse: 1. Die Dielektrizitats- 
ante (D. K.) war nie kleiner als 6,4, wenn die in dem Glimmer liegenden diinnen 
schichten entfernt wurden, indem er in seine einzelnen Blatter zerleet wurde. 
Varen Luftspalten sichtbar, so betrug die D.K. 2,9 bis 4,8. 38. Die Luftschichten 
ssen sich oft nur durch genaue Beobachtung der einzelnen Blattkanten erkennen. 
lecken im Glimmer haben keinen besonderen Kinflu$ auf die D.K. 5. Zwischen 
en verschiedenen untersuchten Glimmerproben lieSen sich keine Unterschiede fest- 
( R. JAEGER. 


A. Coehn und Hans Neumann. Elektrostatische Erscheinungen an elek- 
lytisch entwickelten Gasblasen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 3, 31—32, 
22, Nr.1. Verff. folgern aus Versuchen, die von Hans Neumann easeetoien 
nd, da das Haften der elektrolytisch an den Elektroden erzeugten Gasblasen auf 
h Disrizostatische Ladung zurickzufihren ist. Die Gasblasen werden um so grofier, 
tirker die elektrostatische Anziehung zwischen ihnen und der Elektrode ist. — 
Kktrostatische AbstoSung wurde bei Verwendung von ,Punktelektroden“, in Glas 
eschmolzenen diinnen Drahten, von denen nur die Querschnittsflache freiliegt, beob- 
et, und zwar wurden die Gasblasen bis zu mehreren Zentimetern normal zur 
ktrodenflache abgestoBen. [Hine ahnliche Erscheinung wurde durch Ginther- 
lze bei der Maximalspannung der elektrolytischen Ventilwirkung (ZS. f. Phys. 
26, 1922) beobachtet. ] GinTrHER-SCHULZE. 


Giinther-Schulze. Die kristallinische Abscheidung von Metallen 
h Elektrolyse mit hohen Stromdichten. ZS, f. Elektrochem. 28, 119 
, 1922, Nr. 5/6. Es wird dargelegt, wie die-geometrische Anordnung der Elek- 
x einerseits, die Abhangigkeit der Abscheidungsgeschwindigkeit von der Kristall- 
jung andererseits auf die Form der Abscheidung wirken und daf sich die zweite 
cheinung moglichst stérungsfrei beobachten 148+, wenn die Elektroden konaxiale 
nder sind und der Radius der inneren, die Kathode bildenden Elektrode sehr klein 
en den Abstand der beiden Elektroden ist. — Ferner wurde die Abhingigkeit der 
wachstumsgeschwindigkeit von der Stromstirke fir die Abscheidung von Blei 
esti ligter Bleinitratlésung untersucht. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Blei- 
ysi lische Berichte. 1922. — 57 
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kristalle nimmt matric ab, ‘wenn die Dissoeuon von Bleiazetat durch. Tidatd 4 
Natriumacetat herabgedriickt wird. Aus einer Lésung, die sowohl Bleiionen als auck 
Kupferionen enthalt, wird bei einer bestimmten hohen Stromdichte fast nur Blei a 
geschieden, GintHER-ScHuLz 


A. Giinther-Schulze und E. Alberti. Verhalten von Elektrolytgleich- 
" richtern bei Hochfrequenz. Phys. ZS. 23, 188—191, 1922, Nr. 8. Die Verff 
abe ~ zeigen, dafS man bei Aluminiumventilzellen mit geschmolzenem Kaliumnitrat den 
° Gleichrichtereffekt noch bis zur Frequenz 3 =x 10° und dariber hinaus erhalt. Die 
Kurvenform des gleichgerichteten Stromes wird unter verschiedenen Versuchsbedit 
gungen mit der Braunschen Rohre aufgenommen. Es ergibt sich erneut eine Be- 
statigung dafiir, daS man die elektrolytische Ventilwirkung nicht durch Ionenabschei 
dungsvorgange, wohl aber aus der elektrostatischen Kapazitait des Ventilmetalles i 
Verbindung mit seiner Mindestspannung erklaren kann. - Giwrner-ScHuLzi 


by A. Giinther-Schulze. Der Zusammenhang zwischen maximaler elek 
I trolytischer Metallabscheidungsgeschwindigkeit und der Hydrata 
tion der Metallionen. ZS. f. Elektrochem. 28, 122—126, 1922, Nr. 5/6. Di 
a Untersuchung der kristallinischen Abscheidung von Blei aus gesiattigter Bleinitra’ 
te lésung (siehe vorstehendes Referat) ergibt, da in drei verschiedenen Richtungen be 
aa drei wesentlich verschiedenen Stromstarken der Sattigungsstrom erreicht wird. it 
gf der gimstigsten Richtung ist die maximalmégliche Abscheidungsgeschwindigke: 
0,206 cm/sec. Daraus berechnet sich die einem Bleiion fur die Abscheidung im Mitte 
zur Verfiigung stehende Zeit zu 1,5.10—7 Sekunden und die Stromdichte in der Achi 
des wachsenden Kristallfadens zu 220000 Amp/qdm. Der Verf. versucht, die Abhangi: 
keit des Sattigungsstromes von der Richtung mit der Art der Hydratation des Ble 
ions zu erklaren. GinTHER-ScHULZ 


A. Giinther-Schulze. Eine Knallgas entwickelnde Elektrode. ZS.f. Elek 
trochem. 28, 126—129, 1922, Nr.5/6. An zwei gleich gro$en Aluminiumelektroden 
NaP0O;- Losung entwickelt Wechselstrom der Frequenz 50 Sauerstoff und Wassersto: 
so, als ob jede Phase fiir sich allein vorhanden wire. Irgend eine merkliche Depolar 
sation der Produkte der einen Phase durch die der nichsten findet nicht statt. Ver 
zieht daraus die Folgerung, daf die am Aluminium in der einen Phase abgeschiedene 
H-Atome sich in dem Augenblicke, in dem die nachste Phase beginnt, nicht mehr i 
_ Beriihrung mit der Elektrode befinden. Hierfiir wird folgende Erklarung gegeben: D 
Ventilwirkung des Aluminiums kommt dadurch zustande, dai bei gegebener Dicke de 
wirksamen Schicht das Ventilmetall als Kathode schon bei einer geringen Spannunga-Ele' 
tronen abgibt, weil es freie Elektronen enthilt, wahrend der Elektrolyt, wenn 
- Kathode der wirksamen Schicht ist, erst durch eine hohe Spannung 0 veranlaBt w: 
Elektronen abzugeben, weil diese im Elektrolyten an die Anionen fest gebunden s: 
Die durch die Spannung @ aus dem Ventilmetall freigemachten Elektronen fliegen 
den Elektrolyten zu und erreichen durch das Durchlaufen der Spannung a @ 
10 Volt) eine so betrachtliche Geschwindigkeit, da sie stoBartig in den Elektro 
eindringen und durch Abgabe dieser Stofenergie an das Na-Ion, das sie entla 
diesem einen kraftigen, vom Ventilmetall weggerichteten Impuls erteilen, der es s 
yon der Grenze der wirksamen Schicht entfernt, so da$ es fir die Depolarisation 
nichsten Phase nicht mehr in Frage kommt, sondern sich in einiger Entfernun: 
der Elektrode mit Wasser zu NaOH+H umsetzt, so da det hierbei freiwerdent 
c Wasserstofi restlos als Gas entweicht. Gorinen Ds 


chk wh a ee vale eee a hs on Sled 
hed 


: ay 8 
‘i <) Gasen; 9. Konpuskularstrablang. 


larization Phenomena in Xray Bulbs. Phil. Mag. © 
4 April Nr. 256. In einer Zuschrift an den Herausgeber des Phil. Mag. 
Boece hingewiesen, dab die von palais beschr iebenen ae Ber. 8. 470 : 


; | Ventilrshren Gebrauch gemacht wird. In einer Neratiantlich unig yon 1912 
Cambridge Phil. Soc. 16 und 17) hat Whiddington zur Erklarung fir der- 
> Erscheinungen die elektrische Aufladung der inneren Glaswande des Entladungs- 
es herangezogen. Durch solche Ladungen erklaren sich wohl auch die von Ratner 
eteilten Beobachtungen ungezwungener als durch dessen Theorie. BERG. 


p Saxén. Die Tigh temisaion unter der Wirkiag molelektrischer Krafte 
rr Oberflache von Kristallen. Acta Acad. Aboensis, Math, et phys. 1, Nr. %, 
16S. Wasserstoff- und Sauerstoffkanalstrahlen treffen unter 45° auf die Hypo- 
eines totalreflektierenden Prismas von Steinsalz und FluSspat. Die Visier- 
g ist senkrecht zu der Kathete genommen, welche dem Strahl parallel liegt. 
htsmahregeln zur Abschiitzung der Kanalstrahlen wiahrend der Rohrreinigung, 
e zur Beseitigung von stérendem Nebenlicht sind getroffen. Der Spektrograph 
‘nur Licht vom getroffenen Teil der Kristallhypotenuse oder von denjenigen 
mteilen von ihr, welche im Bereich der molekularen Wirkungssphiren (etwa 
m) legen. Neben einem kontinuierlichen Spektrum im Ultraviolett emittiert 
Oberflachenschicht die Linienspektren der Metalle im Kristall (Na, Ca), sowie 
H-Strahlen als Krreger auch die Balmerlinien. Da O-Strahlen nicht die O-Linien 

1, durfte im Unterschied ihres elektrischen Charakters begriindet sein. Die 
kung der molelektrischen Felder auf diese Linientrager zeigt sich darin, daf die- 
m Linien verbreitert erscheinen, welche einen groSen Starkeffekt besitzen, und 
igen scharf, fiir welche der Effekt klein ist. H. Banrwatp. 


Dempster. Positive Ray Analysis of higtnie and Zinc. Phys. Rev. (2) 
2 71, (1922, Nr. 3. Elektronenstrahlen einer Gliihkathode ionisieren die durch elek- 
he Heizung erzeugten Dampfe von Li und Zn. Die gebildeten positiven Metall- 
durehmessen ein gut definiertes elektrisches Feld und werden dann durch ein 
metfeld um 180° abgelenkt. Beobachtet werden die verschiedenartigen Atome 


7 beobachtet. Das Mengenverhaltnis war in verschiedenen Versuchen nicht ganz 
tig. Vorversuche mit Zn ergaben drei stirkere, um zwei Atomgewichtseinheiten 
hiedene Komponenten und eine schwachere auf der nach schwereren Atom- 
shten hin liegenden Seite der Dreiergruppe, ebenfalls yon dieser um zwei Atom- 
ichtseinheiten getrennt. Die Veréffentlichung besteht nur aus einer kurzen Notiz, 
1e ausfiihrlichere Mitteilungen erwarten laBt. H. BarrwaLp. 


eitner. Uber die Entstehung der f-Strahl-Spektren radioaktiver 
stanzen. ZS. f. Phys. 9, 131—144, 1922, Nr. 3. Es ist seit langem bekannt, 
die f-strahlenden radioaktiven Substanzen f-Strahlen sehr verschiedener Ge- 
igkeiten aussenden. Um zu einer Klarung der mehr oder minder komplizierten 
hispektra“ zu gelangen, wird die Arbeitshypothese aufgestellt, daS ein Teil der 
higruppen sekundar durch die y-Strahlen ausgeloste Elektronen sind und nur 
che Teil (im einfachsten Falle eine einzige Gruppe) primar aus dem Kern 
mt. Zur Priifung dieser Annahme wird die von den y/-Strahlen des Th B sekun- 
n B Blei_ und Platin erregte p- -Strablung untersucht. Die im Blei erregten zwei 
<3 A-Strahlen erweisen sich in Ubereinstimmung mit den bisher bei ThB 
if 57* 
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bekannten zwei Gruppen von 72 und 63 Proz. _ Lichtgeschwindigkeit. Es: a 
auBerdem die vorher nicht beobachtete primire Be Stralig Pegs sowie eine wei 


bestitigt, Die Resultate erméglichen eine Boreskadoy der Wellenlangen der y- Strablen 
' Die y-Strahlung von ThB hat danath eine Wellenlinge von 5,2.10—10cm, die vor 
Ra D 2,7.10—9cem und von Radiothor 1,46 .10—9 cm. MEITNE 


Lise Meitner. Uber den Zusammenhang zwischen f- und y-Strahlen. ¢ 
f. Phys. 9, 145—152, 1922, Nr. 3. Es wird im Anschlu8 an die voranstehende Arbe 
der Zusammenhang zwischen f- und y-Strahlen diskutiert. Die erhaltenen Results 
zeigen, daB die y-Strahlen aus dem Kern des radioaktiven Atoms stammen ut 
wesentlich im selben Atom, in dem sie entstehen, Elektronen aus den Elektronen 
niveaus herauswerfen, wodurch der sekundare Anteil des s-Strahlspektrums zustan¢ 
kommt. Der Zusammenhang zwischen §- und y-Strahl stellt sich danach folgende 
mafen dar: Ein primarer -Strahl verwandelt sich im Kern in einen y-Strahl. De 
y-Strahl geht entweder unverandert als y-Strahl durch oder wirft aus den Elektronen: 
anordnungen sekundire f-Strahlen heraus, Dadurch wird aber die charakteristische 
Roéntgenstrahlung des Atoms angeregt, die natiirlich wieder Elektronen aus niedrigerer 
Energieniveaus herausheben kann. 


Lise Meitner. Uber die Wellenlange der y-Strahlen. Die Naturwissenschafte 
10, 381—384, 1922, Nr. 16. Kurzer Bericht tiber die bisher ausgefiihrten Welle: 
langenmessungen yon y-Strahlen. : MEITNER. 


B. Boos. Uber das Verhaltnis von Ionisation und absorbierter Energie b 
Ionisationsmessungen an Rontgenstrahlen. ZS. f. Phys. 10, 1—21, 1922, Nr. 1 
Mit Riicksicht auf die Absorption wurde als Bolometerkérper Kupfer gewahlt (501 
seidenumsponnener Kupferdraht von 0,2mm Durchmesser). Die Ionisationskamme 


voll ausgenutzt wird. Da es aus Intensititsgriinden nicht méglich war, mittels stark 
gefilterter, homogener Reststrahlungen verschiedener Harte das Verhiltnis zwischer 
bolometrischer und Jonisationswirkung zu bestimmen, geht. der Verf. so vor: Be 
stimmung der Bolometerwirkung einer und derselben Réntgenstrahlung nach Dure 
gang durch Kupferfilter verschiedener Dicke und Messung der Ionisationswirkun 
derselben Strahlung mit gleicher Filterung. Zur Vereinfachung macht der Ver 
die Annahme, daS sich die Wirkung der untersuchten Strahlung ersetzen 1aSt dure! 
die Wirkung zweier verschieden harter homogener Strahlungskomponenten. Danm 
ergeben sich fiir die Bolometerwirkung eine Reihe von Gleichungen ee 


ungefiltert By J, (1 609) 1 eee 


f = Dieke des Kupferfilters, @ = Dicke des Bolometers, a, und a, = Absorpti¢ 
koeffizienten: der Strahlungskomponenten im Kupfer, J, und Jo Intensitaten. — 
ahnlichen Gleichungen fir die Ionisationswirkung ergibt sich als mittlere. Wellenla 
fiir die beiden Komponenten 0,32 und 0,56 Angstrém und fir das Verhiltnis zwise 
absorbierter Energie und Jonisationsstrom der Wert 1: 3, d. h. harte Strahlen zei 
bei gleicher absorbierter Energie eine kleinere Tonisetionseeisiewa als weiche Stral 
Nach den theoretischen Berechnungen von Holthusen sollte das umgekehrte der. 
sein (Verhiltniszahl etwa 0,8). é | Gxo 


Polivadipupiune und Bra Mavoctiehriice. Fortschr, a. d. Geb. 
atgenstr. 29, 251296, 1922, Nr. 3. Der Verf. bestimmt als Grundlage fir 
raphische Teta ta ome asic on von Réntgenstrahlungen das zur Erreichung 
cher Schwirzung erforderliche Milliamperesekundenprodukt (Bestrahluugszeit 
éhrenstromstirke) fiir verschiedene Réntgenréhren als Funktion der Réhren- 
innung, welche durch spektrometrische Messung der kiirzesten Grenzwellenlinge 
ontinuierlichen Spektrums ermittelt wird. Bei den gashaltigen Rohren (Ionen- 
hren) ist am Hochspannungsgleichrichter und am Induktor bei gleicher Milliampere- 
ndenzahl und gleichem 4,,,, die Schwarzung gleich, wahrend bei der Lilienfeld- 
e die erstere Betriebsweise infolge gimstigerer photographischer Ausbeute vor- 
en ist. Unter sonst gleichen Umstanden gibt am Hochspannungsgleichrichter 
onenréhre nahezu die doppelte Schwarzung als die Lilienfeldréhre. Bei beiden 
ren nimmt der photographische Wirkungsgrad der Strahlung ungefahr mit dem 

at der Rohrenspannung zu. GLOCKER. 


olf Anzelius. Application de la théorie des équations intégrales 4 un 
bléme d’aimantation induite. Ark, f. Math., Astr. och Fys. 15, Nr. 23, 19 S., 
, H.3/4. Der rein mathematische Charakter der Abhandlung gestattet keine 
e Wiedergabe. GuUMLICH. 


fouy. Sur lés tensions et pressions de Maxwell dans les aimants et les 
fectriques. C. R. 174, 510—515, 1922, Nr. 3. Auf Grund einer kritischen Be- 
ehtung der beiden von Maxwell angegebenen Ausdriicke fiir die Zug- und Druck- 
jannungen bei magnetischen und dielektrischen Medien kommt der Verf. zu dem 
hlu§, daS der eine dieser Ausdriicke stets richtig ist, der andere dagegen noch 
sse Fragen offen labt. GUMLICH. 


Alfred Ewing. On Models of Ferromagnetic Induction. Proc. Edinburgh 
49, 97—128, 1922, Nr. 1. 
fred Ewing. A New Model of Ferromagnetic Induction. Phil. Mag. (6) 
493—503, 1922, Marz, Nr. 255. Namentlich der erste Aufsatz bringt eine aus- 
liche, durch zahlreiche Abbildungen unterstiitzte Darstellung der neuen Theorie 
Ewing uber die molekularen Vorginge bei der Magnetisierung ferromagnetischer 
, liber welche bereits auf Grund eines Aufsatzes in Proc. Roy. Soc. London 
100, 449, Nr. 22 vor kurzem (diese Ber. S. 577) berichtet wurde. GUMLICH. 


puy- Sur la pression dans les fluides aimantés ou polarisés. C. R.174, 
70, 1922, Nr. 5. Ubersichtliche Ableitung der Formel von Liénard iiber den 
einer magnetisierten Flissigkeit auf die Wandung, und Ubertragung der Me- 
auf elektrische Verhaltnisse. GUMLICH. 


éodoridés. Les composés paramagnétiques anhydres 4 l’état solide 
magnéton. Journ. de phys. et le Radium (6) 3, 1—19, 1922, Nr.1. Aus- 
he Wiedergabe der in der C. R. 171, 715 und 948, 1920 verdffentlichten Ver- 
ebnisse, iiber welche bereits frither (diese Ber. 2, 201, 461, 1921) berichtet 
GuMLICH. 


Weiss et G. Ribaud. Sur les discontinuités de ’aimantation. Journ. 
8. et le Radium (6) 3, 74—80, 1922, Nr. 3. Auf die von Barkhausen (diese 
38, 1920) gefundene und namentlich von van der Pol jr. adiage Ber, 2, 459, 


rsibeln Magnotisierungsvorginge bei den ferromagnetischen Raiecalicd 
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. kraft um so geringer wurde, je langsamer die Abkihlung erfolgte, wahrend d 
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Feldes an und ergianzen die bisherigen Versuche durch einige Experimente mit Ma 
weichem Hisen usw. Eine besonders empfindliche Anordnung gestattet soga 
Einfluf des Erdfeldes auf die irreversibeln Vorginge einem ganzen Auditorium h 
za machen. 


W. Kartschagin. Uber die selektive Absorption elektromagnetische 
Wellen in Hisendrahten und tber die magnetische Permeabilitat 
Hisens. . Ann. d. Phys. (4) 67, 325—336, 1922, Nr. 4. Die Arbeit ist eine u 
Arkadiews Leitung ausgefiihrte Fortsetzung von dessen Untersuchungen wiber 
gleichen Gegenstand. Die Absorptionskoeffizienten wurden auf Grund der in | 
Punkten von zwei parallelen Drahten mittels eines Thermoelements bestimmten We 
energiewerte nach einer von Arkadiew dafir angegebenen Formel berechnet. 
Berechnung der zugehérigen Feldstarke wurde mittels eines auf die Drihte 
gelegten Funkenmikrometers die Potentialamplitude der Wellen nach der Lange 4 
Funken ermittelt. Bei Messingdrahten stimmten fiir Wellen zwischen 2m und 421 
Lange die beobachteten und die berechneten Werte der Absorptionskoeffizienten g 
iiberein, bei Hisendrahten wurde fir das untersuchte Wellengebiet eine selekti 
Absorption der Wellenenergie gefunden. Die aus den Beobachtungen sich ergeben 
Werte der ,scheinbaren“ magnetischen Permeabilitat, die noch die magnetische Lei 
fahigkeit enthalt, schwanken zwischen 1, 13 und 219 und hangen vom Drah 
durchmesser ab. GuMLIcE 


) 


Ernesto Drago. Annullamento d’azione del campo magnetico sull’attril 
interno dei metalli ferromagnetici. Cim. (6) 28, 97—104, 1922, Nr. 1. Lan 
fortgesetzte Beobachtungen der Torsionsschwingungen eines Kobaltdrahtes, der u 
der Wirkung eines longitudinalen Gleichfeldes bzw. Wechselfeldes gehalten wu 
ergaben, dafs die urspriingliche Vermehrung der inneren Reibung durch Magnetisier 
im Laufe der Zeit abnimmt und nach etwa einem halben Jahr vollkommen ~ 
schwindet; der Draht verhalt sich dann wie ein unmagnetisches Material. Die 
der Zeit abnehmende Differenz zwischen der Wirkung des Gleichfeldes und di 


Wechselfeldes 1a8t sich durch eine einfache Formel wiedergeben. GuMLICE 


C. Nusbaum and W. L. Cheney. Effect of the rate. of cooling on 
magnetie and other properties of an annealed eutectoid carbon st 
Scient. Pap. Bur. of Stand. 17, 65—78, 1921, Nr. 408, Beim Abkihlen einer A 
von Stahlstiben gleicher Beschaffenheit (C = 0,85 Proz.) von 800° bei verschie' 
Geschwindigkeiten ergab sich das nicht mehr neue Resultat, da die Stabe magnet 
und auch mechanisch ech Sklerometermessungen) um so weicher wurden, d. 
die maximale Induktion fir eine bestimmte Feldstirke um so gréBer, die Koerz 


Sattigung bereits nahe liegenden Werte von % fiir = 1000 GauB nicht me 
heblich variierten. Auch die Messungen des elektrischen Widerstands zeigten 
mit der Koerzitivkraft iibereinstimmenden Gang. Die mikrographischen Aufn 
ergaben, da das bei rascher Abkiihlung vorherrschende sorbitische Gefiige m 
nehmender Abkiihlungsgeschwindigkeit mehr und mehr pena wurde: 


G. Borelius und F. Gunneson. Uber eine neue Art von Umwandlun 
Hisen. (Erste Mitteilung.) Ann. d. Phys. (4) 67, 227—235, 1922, Nr. 3 > 
G.: Borelius. Uber eine neue Art von On ee in n Eisen. 


mer steigende Temperaturen erhitzten, im Wasser abschreckten und die 
craft dieser 0) behandelten Proben gegen eine poze tprabe nach einem emp- 


e Umwandlungen im Hisen zuriickfihren , die in hohem Grade von der Art 
rerwendeten Materials abzuhangen scheinen. Die Proben wurden so gewonnen, 
das Material kalt zu Vierkantdrahten von etwa 1,2 mm Seitenbreite auswalzte 


rring durch Schrauben verbunden wurden, die auch die Zuleitungen zum 
ometer trugen. Durch Schutzgehause usw. war fiir einen méglichst stationaren 
nd gesorgt; das Temperaturgefille yon etwa 15° wurde mit einem besonderen 
moelement bestimmt. Das Material der Proben bestand aus sehr reinem 
ashireeisen, aus legiertem Hisen mit etwa 4 Proz. Si, aus Eisen mit etwa 0,36 Proz. C, 
vakuumgeschmolzenem Elektrolyteisen von Heraeus, das zumeist auch als Vergleichs- 
terial benutzt wurde, im urspriinglichen Zustand und nach der Erhitzung in Leucht- 
usw. Simtliche wiedergegebenen Kurven zeigen eine grofe Anzahl yerschieden 
f ausgepragter Zacken, von denen einige in Gestalt eines U oder W ziemlich 
maBig aufzutreten scheinen und die die Verff. bis auf weiteres ,7Z-Umwand- 
gen“ nennen, lhre Lage verschiebt sich bisweilen, doch laft sie sich angenahert 
ch die Beziehung 7, — 96,3. wiedergeben, wobei T,, die absoluten Temperaturen 
Mittelwerte der Umwandlungsgebiete und m die Ordnungszahl der Umwandlungen 
ichnen, die von den Verff. fir n = 3 bis nm = 12 festgestellt wurden. Die nahe- 
ende Nasaianes da die durch das Ausziehen der Drahte bedingte unregelmabige 
‘ische Hartung eine ausschlaggebende Rolle bei dieser Erscheinung spielen 
, scheint sich nicht zu bestitigen, die Verff. fiihren sie vielmehr auf Ver- 
gungen namentlich durch Gase zuriick, wofiir auch der Umstand zu sprechen 
t+, daf bei reinem Elektrolyteisen mit pete von Si, das ja bekanntlich stark 
send wirkt, die Erscheinung besonders schwach hervortritt, wahrend bei Er- 
gung in Leuchtgas eine sehr starke Zunahme erfolgt, in diesem Falle wohl sicher 
iolge der Aufnahine von C. Es muf noch darauf hingewiesen werden, dai zum 
lichen Heryortreten der Erscheinung das Abschrecken der Proben notwendig ist; 
eim. Erhitzungsvorgang selbst lieSen sich Unstetigkeiten nicht nachweisen. Dis 
i€ essanten Erscheinungen bediirfen jedenfalls bei ihrer Komplikation und dem 
rken Hinflu8 aller méglichen Fehlerquellen, namentlich der bekannten und ge- 


tigen Untersuchung. . GuMLIcH. 


s F. Brush. Development, of magnetic susceptibility in manganese 


by prolonged heat treatment. Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia is 344 
, 1918, Nr. 4, ioe ae ist zah, aber nicht hart; am weichsten vata, er dareh 


aber dabei seine Zahigkeit und wird hart und briichig. Der Verf. unter- 
diese Verhiltnisse eingehender an einer Anzahl von Probestiben, die aus den 
des Hauptproduzenten yon Manganstahl, Sir Robert Hadfield, stammten und 
IZ. oh bei 12,29 Proz. Mia, enthielten. Er ging von einer Hartungstempe- 


eten Ungleichmafigkeit alles technischen Kisenmaterials noch einer auBerst . 


etiiegt in-einem geeigneten, slakttinels Ppkeicien ‘ 


~ 


-Molekiilen aufeinander ausgeiibt werden, und zwar legt der Verf. seinen Untel 


mit der elektrischen Quadripolarachse zusammenfallt oder da8 sie senkrecht darat 
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ratur von 1000° aus aad sieebinh inte die a hs der Megnstiniarbarkelt und ¢ 
Harte mit der bis zu 400° ansteigenden und durch gelegentliche Abschreckversu 
unterbrochenen Dauer der Erwairmung. Leider sind die magnetischen Messung 
auferordentlich dirftig, sie beschrinkten sich auf einen Vergleich der von e 

Sekundarwicklung hervorgebrachten ballistischen Ausschlage fiir eine hestimmte Mag 
tisierungsstromstarke mit den unter denselben Verhaltnissen von mehreren Staben a 
schwedischem Holzkohleneisen erzeugten Ausschlagen, so daf weder die Magneti 
rungskurve auch nur angenihert daraus abgeleitet. werden kann, noch auch Koerziti 
kraft und Remanenz. Spatere Versuche sollen feststellen, welche Rolle der © dab 
spielt. Irgendwelche Hinsicht in diese interessanten und offenbar sehr verwickelt 
Vorgange ist aus der vorliegenden Arbeit leider nicht zu gewinnen. - GuMut 


Paul Pascal. Recherche magnéto-chimique des constitutions en chim: 
minérale. Les acides du phosphore. C. R. 174, 457—460, 1922, Nr.7. Aus d 
Messungen an einer grofen Zahl von P-Verbindungen der verschiedensten Art € 
geben sich fir die Suszeptibilitat des P und seiner verschiedenen Oxydationsstufen 1 
den nicht gesattigten Verbindungen die Werte: P = — 100.10—7, PO, = — 185.10 
PO; = —237.10—7; bei den gesittigten dagegen die Werte: P = — 263.10—7, P 
= — 220.10—7, PO; = — 313.10—7, PO, = — 364.10—1, die beide offenbar ziemli 
genau arithmetische Reihen darstellen. In bezug auf die weitgehenden Schliisse d 
Verf. iber den Aufbau der Verbindungen nsw. muB auf die Abhandlung selbst ve 
Wwiesen werden. GUMLICE 


P. L. Mercanton. Etat magnétique de basaltes arctiques. C. R. 174, 11 
—1118, 1922, Nr. 17. Magnetometrische Messungen an arktischen Basalten aus de 
Tertiarzeit und aus der neueren Zeit ergaben ganz verschiedene Orientierungen di 
permanenten Magnetismus, aus denen hervorgeht, daS zur Tertiarzeit ein nach a 
gerichtetes und etwa um 54° gegen den Horizont geneigtes Erdfeld geherrscht 

haben scheint, wahrend vor einigen Jahrhunderten bereits die jetzige Orientierun; 
des Erdfeldes orehnd dt gewesen sein mub. ; GuMLICc 


W. H. Keesom. On theideviations of liquid oxygen from the law of Curi 
Proc. Amsterdam 28, 1127—1136, 1922, Nr.8. Wahrend nach Curies Untersuchung 
gasformiger O das urspriingliche Gesetz von Curie y 7’ = Const befolgt (y= apezifise | 
Suszeptibilitat, 7 — absolute Temperatur), gilt fiir fliissigen O nach den Messu 

von Kamerlingh Onnes und Perrier das allgemeine Gesetz ¥(Z' + 4) = Const. 
Erklarung dieser Abweichung sind bereits mancherlei Griinde angefiihrt und diskutier 
worden; in der vorliegenden Arbeit untersucht der Verf. den Hinweis von Kam 
lingh Onnes darauf, da die beim Uhergange in den flissigen Zustand auftreten 
Anderung herrithren kénnte von Kraften, welche von den einander stark genaher' 


suchungen die Wirkung von elektrischen.Quadrupolen zugrunde, wie sie sich bereit 
zur Erklarung der molekularen Anziehung bei der Zustandsgleichung bewabrt habel 
Er behandelt dabei die beiden extremsten Fille, daS die magnetische Dipolarach 


steht, findet aber, da$ diese Kinwirkung zur Erklarung der erwahnten Tatsache 
ausreicht. In bezug auf die Einzelheiten muS wegen des rein mathematischen 
rakters auf die Abhandlung selbst verwiesen werden.  GuML 


S. J. Barnett. Some Remarks on Electromagnetic Induction. Phys. 
(2) 19, 280—281, 1922, Nr.3. Kurze Inhaltsiibersicht aber eine dem Ref. nie 
gingliche, offenbar umfangreiche experimentelle und theoretische Arbeit des Vet 


sche Induktion bei Recah vortste. 3! ‘dieselbe bei Berddiininey eebnane! 
peit soll eine eingehende Kritik aller fritheren Theorien tiber diese Gebiete 
é BorDEKER. 


lt es sich um telephonische oder radiotelegraphische Anlagen, so kénnen diese 
lungen sehr stérend wirken. Zur Entkopplung ist es erforderlich, in dem das 
seohachtungsinstrument enthaltenden Teile des zweiten Kreises das Linienintegral 
EMK zu Null zu machen; dies kann durch Hinzufiigung bestimmter Verbindungs- 


ahnlich wie bei der Wheatstoneschen Briicke fiir Wechselstrom. Die zweite 
de besteht in der Hinfithrung eines Hilfskreises, der vom Stérkreis induziert 
und seinerseits auf den Sekundarkreis induziert; durch geeignete Abstimmung 
’impfune kann so die Gesamtinduktion auf den Sekundarkreis zu Null gemacht 
den. Je nach Anordnung ist es méglich, die Stérbefreiung auf einzelne Frequenzen 
Jb eschrinken oder fiir alle Frequenzen zu erreichen. Das erstere ist wichtig, wenn 
eimer Antenne abwechselnd zwei einander naheliegende Frequenzen empfangen 
en sollen. Kin Schaltungsbild wird beigefiigt. Ausfihrliche Abhandlung wird 
ssicht gestellt. BorDEKER. 


; Uber den Stromverlauf in einem Wechselstromkreis mit 
stinduktion und elektrischem Ventil von beliebiger Charakteristik. 
b. d. drahtl. Telegr. 19, 109—115, 1922, Nr. 2. Es wird die Differentialgleichung fir 
Zeitteil der Periode aufgestellt, in dem das Ventil Strom durchlaft. Die Gleichung 
an Hand eines Beispiels einer Glihkathodenréhre graphisch integriert. Das an- 
endete Verfahren erméglicht bei gleicher Ventilcharakteristik den Stromverlauf 
verschiedene Selbstinduktionen mit demselben Isoklinennetz zu zeichnen. Aus 
erhaltenen Stromkurve kann man durch harmonische Analyse die Oberschwingungen 
. Im stationiren Zustand besteht, unabhangig von der Charakteristik des 
s, keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, d. h. sie gehen 
zeitig durch Null zu positiven Werten in Richtung der Durchlassigkeit; Voraus- 
tzung ist dabei, da dag Ventil nur in einer Richtung durchlassig ist. Luscxe. 


Korshenewsky. Die Unterschiede im Schwingungsvorgang bei in- 
iver und kapazitiver Kopplung zweier Schwingungskreise im mg: 
wungener Schwingungen. Jahrb, d. drahtl. Telegr. 19, 94—101, 1922, Nr. 

Betrachtungen ergeben fiir den. quasistationaren Fall prinzipielle Fea 
wis schen induktiver und kapazitiver Kopplung, denn bei induktiver Kopplung wird 
‘aweiten Schwingungskreise eine EMK erzeugt, bei kapazitiver wird aber eine 
is ldifferenz an zwei oder mehrere Punkte des Schwingungskreises angelegt, es 
eine Stromverzweigung ein, so daS die Stréme in den einzelnen Zweigen nicht 
h ‘sind, d. h, der Verschiebungsstrom ist nicht gleich dem Leitungsstrom, wahrend 
in induktiver Kopplung in allen Teilen des Schwingungsstromes derselbe Strom 
e Kapazitat und der Widerstand des zweiten Kreises werden durch Kin- 
on Widerstand innerhalb der kapazitiven Kopplung geandert, weshalb 
se kapazitiven widerstandslosen Kopplungen und kapazitiven tiber Wider- 
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Strémen in beiden Kreisen und ae Resonanzfrequenz abhingig von dem Grade | 
Kopplung und der Frequenz im Gegensatz zur induktiven Kopplung. Der a 
schligt vor alle elektromagnetischen Kopplungen in zwei Gruppen einzuteilen, : 
solche ohne Stromverzweigung und in solche mit Stromverzweigung. a 
Curt Ridder. EHigenfrequenzen von Spulen. Arch. f. Elektrot. 10, 339—37¢ 
1922, Nr. 10/11. Es wird eine Methode angegeben, mit Hilfe einer Braunsche 
Rohre die Kigenschwingungen von Spulen zu finden. Das auSere magnetische un 
elektrische Feld kann man unmittelbar mit einer Braunschen Réhre nachweisen, dij 
senkrecht an der vertikal stehenden Spule lings der Achse verschoben wird. 5 
wird zunachst an einer einlagigen Spule von 48cm Linge die Spanihunevareaa 
far die Grundschwingung erster Art (Stromresonanz) und fiir die Grundschwingun| 
zweiter Art (Spannungsresonanz) gemessen. Die Spulenform ist ohne EinfluB auf de 
Spannungsverlauf. Bei weiteren Untersuchungen wurden an der Braunschen Réhr 
vier auBere Ablenkungsplatten benutzt. Die Spannungsverteilung lings der Spul| 
wurde durch einen parallel zur Spulenachse verschiebbaren Tastkondensator gemesser 
Eingehend werden die Verhaltnisse bei engen und weiten Spulen bis zur elften Eigen 
welle untersucht. Eine gleichsinnig gewickelte, zweilagige Spule mit Luftzwischenraup 
zeigt ganz abnliches Frequenzspektrum. Bei EKigenschwingungen erster Art arbeitel 
sich die magnetischen Felder beider Lagen entgegen, fiir die zweiter Art verstirke| 
sie sich. Der Sitz des elektrischen Feldes ist fiir Kigenschwingungen erster AY 
innerhalb, fiir die zweiter Art auSerhalb der Lagen, daher ‘eine geringe bzw. gros 
Pe cacititeempindebkee gegen Erde. Bei fortlaufend gewickelten zweilagigen Spule 
zeigt das Spektrum nicht den regelmiBigen Aufbau wie bisher. Zwischen der Grund 
welle erster und zweiter Art liegen viele Kigenschwingungen erster Art. Die Higen 
wellen erster Art haben ein starkes fuBerers magnetisches Feld, die zweiter Ar 
haben es nicht, dagegen ist ihr auferes elektrisches Feld stark ausgehbildet. Wege 
der dadurch bedingten grofen Kapazititsempfindlichkeit der Higensehwingunge 
zweiter Art gegen Erde ist ihre Lage im Spektrum nicht fest, sondern hingt vo 
den Versuchsbedingungen ab.” Das Spektrum der dreilagigen Spule entspricht der 
einer fortlaufend gewickelten zweilagigen. Flachspulen aus Runddraht und Band zeige 
ein Spektrum wie die einlagigen Spulen, indem auch auf eine Higenwelle erster A 
eine solche zweiter Art folgt. Bei allen Spulen wurde der KinfluS eines Eisenkerne 
studiert. — Um den Hinflu8 des umgebenden Dielektrikums festzustellen, wurden di 
Spulen in ein Olbad gebracht. Die nach Lenz proportional der Quadratwurzel aul 
der Dielektrizititskonstanten des Oles zu erwartende VergréBerung der Eigenwelle 
wurde bei offenem Kisenkasten nicht festgestellt, auch bei SchlieBung des Kasten 


blieben sie unterhalb der zu erwartenden Werte. nee SchluB wird der Verlauf 7 


wird. Li 


H. J. van der Bijl. Note on a Four-electrode Thermionie Vacuum T 
Radio Rev. 2, 571—573, 1921, Nr.11. Verf. erganzt eine Arbeit von Fleming (di 
Ber, 2, 521, 1921) tiber eine Réhre mit vier kalten Elektroden, die ahnlich wie eit 
Audion wirkt und schon 1912 von Majorana benutzt wurde. Die Réhre wird un 


els in den Pausen wieder verschwinden miissen. Im Gegensatz zum Audion wer 
beide Halbwellen zur Gleichrichtung ausgenutzt. Mixa 


Waa of Vacuum. Tube Detectors. te hive: Rey. (2) 19, 278—280, 1922, 
ras altige Rohren sind erfahrungsgemaB als Detektoren gut geeignet und haben 
en Roéhren mit hohem Vakuum den Vorteil voraus, mit niedrigerer Anoden- 
ang zu arbeiten; diese mu aber ebenso wie der Heizstrom genau eingestellt 
. Es wird in vorliegender Arbeit der Hinfluf des Gasdruckes und der Gasart 
perimentell untersucht und das Ergebnis, hinsichtlich dessen auf das Original ver- 
sen sei, in kurzen Satzen mitgeteilt. Kine ausfiihrlichere Mitteilung soll folgen. 
rr: Minuprert. 
ohn Scott-Taggart. The negatron: A new negative resistance device for 
n wireless telegraphy. Engineering 112, 584—585, 1921, Nr. 2912 (vgl. diese 
§. 133, 1922). Nach einer Besprechung der Bedeutung negativer Widerstande 
die drahtlose Telegraphie wird das Negatron beschrieben: ein Glihdraht, ein ebenes 
ter, zwei ebene Anoden im Vakuum. Glihdraht, Gitter und ,,Ablenkungsanode‘ 
ie bei den gew6dhnlichen Réhren angeordnet, die ,Hauptanode“ liegt auf der 
eren Seite des Heizdrahtes. Das Gitter ist stets schwach negativ, nimmt also keinen 
m auf und ist mit der Hauptanode so verbunden, daf es deren Spannungs- 
nkungen mitmacht. Wachst das Potential der Hauptanode, so steigt auch das 
potential und treibt die Hlektronen zur Ablenkungsanode, wodurch der Strom 
auptanode fallt, weil bei Saittigung der Emissionsstrom konstant ist. Fallender 
bei steigender Spannung bedeutet negativen Widerstand, der einen Schwingungs- 
in der Zuleitung zur Hauptanode in dauernden Schwingungen erhilt. Mtunererv. 


Scott-Taggart. A new device having negative-resistance characte- 
s. Engineering 112, 585, 1921, Nr.2912. Zwei normale Roéhren mit gemein- 
Heizstromquelle sind unter reichlichem Aufwand an Batterien folgendermafen 
den: Anode 1 mit Gitter 2 und Anode 2 mit Gitter 1. In dem einen Anoden- 
2) liegt ein Ohmscher Widerstand R. Erhéht man das Potential der anderen 
1, so wachst gleichzeitig das Gitterpotential 2, der Anodenstrom 2 und damit 
Spannung an A. Hierdurch bekommt Gitter 1 niedrigeres Potential und der 
denstrom 1 fallt trotz steigenden Potentials: negativer Widerstand. Ein Schwin- 
eis im Anodenstrom 1 wird dabei dauernd schwingen. Mit uusrerv. 


L. Brown and C. R. Normand. Characteristics of Vacuum Tubes. Phys. 
gy. (2) 16, 365, 1920, Nr.4. Es werden in Tabellenform die Kennlinien von deutschen, 
sischen, englischen und amerikanischen Audion-, Verstarker- und Schwingungs- 
gegeben. Die Anodenspannung der kleinen Rohren betrigt 20 bis 50 Volt, der 
rom 0,6 und. 1,1 Amp. Mituusrerr. 


mow. An electron tube amplifier for amplifying direct curr ent. 
pt. Soc. Amer. 6, 186—192, 1922, Nr.2. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, 
erstirker zu bauen, der Gleichstrom von etwa 10mA und 10 Volt verstarkt 
‘a 100mA bei 50 bis 1002 Nutzwiderstand. In bekannter Weise wird die zu 
ende Spannung an Gitter und Glihdraht der ersten Rohre gelegt, in deren 
tromweg ein Widerstand R, liegt, dessen Spannung das Gitter der zweiten 
b einfluBt. Beide Réhren haben eine gemeinsame Anodenbatterie, Der Ver- 
ist durch eine Kompensationsschaltung frei von Nullstrom. MUHLBRETT. 


ennelly and H. A. Affel. The mechanics of telephone-receiver dia- 
3 as derived from their motional- OY Raa circles. Proc. Amer. 
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G. W. Pierce (Proc. Amer. Acad. 48, 1912) forte 1 Bellkaleeeene fiir verschied 
Frequenzen untersucht. Die Differenz der Vektoren des Scheinwiderstandes bei fe 
geklemmter und freier Membran wird als ,motional impedance“ bezeichnet un 
einem Selbstinduktions- Widerstandsdiagramm dargestellt. Der geometrische Ort diese 
Vektoren ist ein Kreis, der fast genau durch'den Nullpunkt geht.’ Der grobte Veli 
(Durchmesser des Kreises) ergibt die Resonanzfrequenz. Der darauf senkrecht stehend 
Durchmesser schneidet den Kreis in zwei Frequenzen, deren halbe Differenz der 
Dampfungsfaktor proportional ist. Es wird gezeigt, daB sich aus diesem Kreis drei Be 
ziehungen fir die vier Fundamentalkonstanten des Telephons (Anzugskraft, Dampfung 
widerstand, reduzierte Masse und Elastizitat der Membran) herleiten lassen. Vo 
den verschiedenen Méglichkeiten einer vierten Beziehung werden drei naher unte 
sucht, 1. Aus der Schwingungsform der Membran ergibt sich die wirksame Ma 
2. Die wirksame Masse wird durch ein aufgesetztes Gewicht um einen bekannte 
Betrag vergroéBert und aus der Frequenzinderung die wirksame Masse bestimmt 
3. Durch aufgesetzte Spiegel wird die Amplitude der Membran gemessen. — Nac’ 
dieser letzten Methode wird der Einflufi der Membrandicke und Lackierung, des ver 
schieden starken Aufschraubens der Hérmuschel, des Luftraums zwischen Membra: 
und Hérmuschel und die kiinstliche Dampfung der Membran festgestellt. Die Schein 
widerstande werden in der Briicke gemessen. Droyse! 


A. E. Kennelly and H. 0. Taylor. Some properties of vibrating telepholl 
diaphragms. Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia 55, 415—460, 1916, Nr. 6.° Di 
Schwingungen von Telephonmembranen werden mit Hilfe eines aufgesetzten Spiegel 
zur Kenntlichmachung der Telephonschwingungen und einer Oszillographenschleit 
zur Aufzeichnung der erregenden Stréme untersucht. Es entstehen Lissajoussch 
Figuren, welche die Berechnung der Phasenverschiebungen und Amplituden gestatter 
Das Auftreten von Schleifen in dem Diagramm der ,motional impedance“ 1a Bt sie 
auf das Mitschwingen der Trageranordnung des Spiegels zurickfiihren. Kommt di 
Eigenschwingung der Trageranordnung in die Nahe der Membranfrequenz, so entstehe 
Schwebungen, welche in der gewahlten Darstellung die Schleifen in dem Diagr amr 
erzeugen. Die Erscheinung wird durch eine abgestimmte, auf die Membran gesetat 
Feder und ein mechanisches Modell nachgebildet. Bei geeigneter Ausbildung de 
Spiegelanordnung ergibt sich nur eine Amplitudenverminderung der Membran,. ohn 
die anderen Konstanten merklich zu beeinflussen. Im Anhang werden die Schwir 
gungen der Oszillographenschleife und die Verinderung der Membranschwingunge 
durch einen zweiten gekoppelten energieverzehrenden Kreis errechnet. DroysEr 


he 
Wilhelm Stiel. Oszillographische Untersuchungen tiber Felder und EMK 
in Induktionsmotoren. Elektrot. ZS. 43, 208—212, 246—251, 1922, Nr. 7 u. § 
Zur Untersuchung der Gestalt der magnetischen Felder in Induktionsmotoren, — 
die bisher kein einwandfreies Verfahren benutzt wurde, das insbesondere den Ein 
der Nutung zeigte, wird ein Silberband achsenparallel auf einen glatten, ungenutete 
und unbewickelten Blechkérper als Laufer eines Drehstrom-Asynchronmotors aus 
gespannt. Der an dieses Band angeschlossene Oszillograph zeichnet bei Drehung de 
Laufers ein Bild der Feldverteilung. Es werden zunichst station’re Gleichstromfelde 
aufgenommen, In den Kurven erscheinen durch die Nuten hervorgerufene 
kerbungen, die aber die Gesamtform nicht wesentlich beeinflussen, Wird ein 
nuteter Liufer verwendet, so ist der Vorgang nicht stationir. Die den Nuten 
sprechenden Ausschnitte oder Einkerbungen wandern uber die Kurve hin. Die dir 
Messung der wirklichen Feldkurve ist nicht mehr moéglich. Ist die Nutenteilun 
ganzes Vielfaches der Polbreite, so treten auferdem noch Pulsationen des Gesa 


g 
Gisrtiech aiirfen, “Auch die induzierenden ftigeneohatien des Ae Mehr- 
me erzeugten sogenannten Drehfeldes in Induktionsmotoren lassen sich aus 
rhiltnissen bei Gleich- und Einphasenstromerregung ableiten: das Feld hat 
reppenformige Gestalt, abhangig von den Erregerwicklungen und Strémen, 
ochen durch die Kinkerbungen infolge der Nuten. Denn das Feld in Induk- 
toren ist nur ein scheinbares Drehfeld, es steht vielmehr still und andert 
r ortlich, genau wie ein Kinphasenwechselfeld. ZOLLICH. 


old Riidenberg. Uber den raumlichen Verlauf von ErdschluSstrémen. 
. Verdffentlichungen des Siemens-Konzerns 1, Heft 3, 61—S80, 1922. Die Aus- 
ing des Erdschluistromes wegen Gefahrdung von Lebewesen, die sich in der 
ebung des den Kurzschlufstrom fiihrenden Mastes befinden, wird untersucht und 
i gleichmafiger Leitfihigkeit der Erde (Tiefenwirkung) und bei nur leitender 
* Schicht (Oberflachenwirkung) die Schrittspannung ermittelt, die umgekehrt 
portional der Entfernung abnimmt. Der Strom ist unabhingig vom spezifischen 
iderstand und erreicht im letzteren Fall etwa 15 Proz. des Erdschlubstromes. 
das Vorhandensein eines Erdungsseiles, des Hauptschutzmittels, wird der Mast- 
-und der Erdseilstrom bei einphasigem Erdschlu8 am Ende einer langen Leitung, 
i der erstere nur noch einen geringen Bruchteil des gesamten ErdschluSstromes 
ismacht, bei Krdschlu$ auf freier Leitungsstrecke und fiir gleichzeitigen Erdschluf 

ier Phasen berechnet. Hine wesentliche Rolle spielt dabei das Verhiltnis Erdungs- 
derstand zu Mastwiderstand. STUBLER. 


0 Bohm. Yorausberechnung der Erwarmung elektrischer Maschinen. 
rotechn. ZS. 43, 810—815, 1922, Nr.24. Als Fortsetzung einer friiheren Verdffent- 
g@ ber ,Die Erwarmung von Ankerspulen bei gleichmabig verteilten Luftschlitzen 
isen“ (Hlektrotechn. ZS. 42, 1388, 1921) untersucht der Verf. den Einflu8 der 
paketstirke zur Luftschlitzbreite im Statoreisen und findet dabei, dab bei guter 
leitfahigkeit 15 bis 20 Proz. mehr Kisenverluste abgefihrt werden kénnen, als bei 
echter Querleitfahigkeit. Mit der Vermehrung der Zahl der Luftschlitze wird 
en der groferen Kihlflache des Eisens bei Abgabe von Kupferwirme an das 
m durch die verhiltnismaBig schlechte Querleitfahigkeit die Luftschlitzfliche besser 
mutzt. Der HKinflu8 der Isolation, der Ankerlange und der Wickelkopflange wird 
enfalls untersucht und auf Grund von zahlreichen Versuchsergebnissen im Versuchs- 

der AEG wurde ziemlich gleichmafige Warmeverteilung Jings den Kupferstiben 
oi Soong groBerer Schlitze zu hbeiden Seiten a NE gefunden. 
STUBLER. 
rich Deschmann. Uber den Bnet gieumsatz in Maschinen mit Laufer- 
gung. Elektrot. u. Maschinenbau 40, 277—281, 1922, Nr. 24. Verf. weist an 
iniger Schaltungen fiir Wechselstromkommutatormotoren nach, a kein fest- 


rte S annung ist in re a auf die Welle wattlos. Die Stromwendung hat somit 
esentlichen Anteil an der Erzeugung von Hauptspannungen in der Maschine. Srisier. 


deberg. Beitrage zur Kenntnis des Schleichens der Drehstrom- 
onmotoren. Wiss. Verdffentlichungen des Siemens-Konzerns 1, Heft 3, 
22. Der Verf, hat in 1 Fortsetzung baw. Erweiterung der Arbeiten von 
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Punga und Kloss iber die Vorginge des Schleichens bei Asynchronmotoren mi 
Kafiganker als Ursache dieser Erscheinung das Vorhandensein zusatzlicher Felde: 
gefunden, die der Anlaf zu Sattelbildungen in der Drehmomentenkurve sind. Au 
den Treppendiagrammen der verschiedenen Stinder- und Laufernutung wurde da 
Zickzackstreufeld ermittelt und daraus die synchronen Umlaufzahlen mehrerer Dreh 
momentsattel berechnet, die sich in Ubereinstimmung mit Versuchen an einer Ma 
schine mit drei yerschieden genuteten Liufern ergaben. Die Differenzspannung al 
Differenz der gemessenen Phasenspannung und der aus der gemessenen verketteter 
Spannung errechneten Phasenspannung wird auf diese Zusatzfelder bzw. zusitzlicher 
Lauferstréme zurickgefiihrt. Ihre sattelférmige Anderung mit der Schlipfung wire 
als Entstehungsursache des Drehmomentsattels, gedeutet. Die Berechnung der Grok 
dieser Sattelspitzen ist nicht gelungen. STiBLER 
G. Rasch. Uber die Verwendbarkeit von Mehrphasensystemen hohere 
Ordnungszahl zur Fernibertragung elektrischer Energie. Ann. d. Phys 
(4) 67, 359—373, 1922, Nr. 5/8. Bei der Untersuchung der am vorteilhaftesten 4 
verwendenden Phasenzahl fir Ferntibertragung behandelt der Verf. den Einflu8 de 
Stromerzeugers und des Stromverbrauchers als Motor und den Kinflub der Fern 
leitung bei Stern- und Polygonschaltung. Mit einfachen Mitteln wird gezeigt, da 
trotz besserer Ausnutzung des Materials beim Generator mit Erhohung der Phasen 
zahl dieser Vorteil weit aufgewogen wird durch das bedeutend erhéhte Kupfergewich 
der Fernleitung. Die wirtschaftliche Uberlegenheit des Dreiphasensystems gegeniibe: 
dem Einphasensystem geht aus den 25 Proz. Materialersparnis klar hervor. SrisnEr 


J. F. Tritle. Air-Break Magnetic Blow-Cuts for Contactors and Cireuit 
Breakers Both a. c. and d.c. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 257—265, 1922 
Nr. 4. Eine besondere Art Luftschalter fiir Gleich- und Wechselstrom wird be 
schrieben, bei dem der Lichtbogen durch die dynamische Wirkung ‘seines eigenes 
Magnetfeldes und durch das zwischen plattenformig ausgebildeten Polen eines Blase 
magnets erzeugten fremden Feldes mit Querschnittsverringerung des Lichtbogenwegs 
zwecks Vergréferung des Widerstandes, zum raschen Erléschen gebracht wird. Ai 
Hand einer gréSeren Zahl photographischer Aufnahmen in Zeitraumen von 0,003 se 
und den zugehérigen Strom- und Spannungsoszillogrammen. werden Schaltvorgang) 
bei Spannungen bis 6000 Volt Gleichstrom und 9000 Volt Wechselstrom und be 
Strdmen bis 3500 Amp. und verschiedenen magnetischen Feldstaérken beschrieben. Di) 
giinstigste Fluidichte scheint dabei diejenige zu sein, bei der der Strom in derselbe: 
Weise abfallt, wie er beim Anlegen der normalen Spannung an den Stromkreij 


ansteigt. SriBeEr 


verschiedenen Trennschaltertypen mit und ohne Verriegelung des Messers wurde dure 
etwa 200 Priifungen festgestellt, wie grof} der geringste Strom sein mu$, um de: 
‘Trennschalter durch die mechanische Kraft des eigenen Magnetfeldes zu éffnen, wi 


selben herbeifiihren. Die Messungen wurden an einem Transformator eines elektris 
Ofens durch Kurzschliefen der Sekundarwicklung mit oszillographischer Strom- 
Spannungsaufnahme am Trennschalter ausgefihrt. } ’ _ SrbeEr 
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ett renee,’ A’ Method of Determining Resultant Input from Individual 
y. Cycles and of Determining Temperature Rating. Journ. Amer. Inst. 
tr. Eng. 41, 329—341, 1922, Nr.5. Zur Bestimmung der Durchschnittsleistung 
des Hecetvanhiadchs in Kilowattstunden, wie auch der Wiarmeerzeugung durch 
stung und der Spitzenlast mit ihrer Frequenz werden Wabhrscheinlichkeitsformeln 
eleitet. Aus der periodischen Wiederkehr der Spitzenlast, der Zeit der Normal- 
lastung und der Dauer der Ruhepausen wird ein Arbeitsfaktor und ein Nutz- 
sistungsfaktor fiir die betreffende Periode ermittelt, die in Tabellenform zusammen- 
stellt sind. An Hand ausgefiihrter Anlagen wird die Genauigkeit und Hinfachheit 
s neuen Verfahrens gezeigt. SvUBLER. 


Marre. Mesure de la puissance des moteurs électriques au moyen des 
amos dynamométres. L/électricien (2) 53, 222—227, 1922, Nr.1300. Der Verf. 
shreibt einen als Bremszaum ausgebildeten Gleichstromgenerator, bei dem der 
duzierte Teil (Anker) elastisch mit der abzubremsenden Maschine gekuppelt wird 
bei dem am induzierenden Gestell (Gehause) an einem Hebelarm Gewichte auf- 
@t werden kénnen. Die Leistungsberechnung erfolet wie beim gewdhnlichen 
mszaum. Unberiicksichtigt bleibt bei der Messung nur die Luftreibung des 
otierenden, induzierten Teiles, die auch meist vernachlassigt werden kann. Die 
imal auftretenden Fehlergrenzén weichen von denen wenig ab, die sich aus Ab- 
igen an Mefinstrumenten und aus der Wirkungsgradkurve fiir die Berechnung 
Leistung ergeben. In einem angefihrten Beispiel ist bei 1,2 Proz. Luftreibungs- 
rlusten der maximale Fehler 3,5 Proz. STUBLER. 


n Déry. Uber die Grenzleistung des Einphasenmotors mit Zahn- 
etrieb. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 145—147, 1922, Nr.13. Da nach der 
ungsgleichung von Osanna fiir Kinphasenbahnmotoren die Leistung proportional 
Ankerdurchmesser steigt, kénnte diese beliebig gesteigert werden. Der Verf. 
da$ der Ankerdurchmesser durch die Zahngeschwindigkeit, die zulissige Zahn- 
und durch die Antriebsart mit der von ihr zugelassenen Uberhiéhung der Vor- 
welle iiber die Triebachsenmitte begrenzt ist. STUBLeER, 
_o 

st Siegel. Streuungsberechnung vonDrehstrominduktionsmotoren 
Phasenanker. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 217—222, 1922, Nr.19. Es wird 
einfache Formel zur Vorausberechnung des ideellen Kurzschluistromes, bzw. 
urzschlu$reaktanz aus der értlichen Streureaktanz der Primar- und Sekundar- 
mg und aus der Verteilung beider Wicklungssysteme mit der Leerlaufreaktanz 
Kkelt. Fir den Praktiker wird noch die Berechnung der Streureaktanz und der 
higkeit des Nuten- und Stirnstreufeldes einer in Nuten liegenden Wicklung und 
aus die Berechnung der Streureaktanz eines Induktionsmotors als Beispiel durch- 
ihrt. Mit der Trennung der Gesamtstreuung in Streuung auf Hisenlinge und 
uung auf freie’ Lange zeigt der Verf. die gute Ubereinstimmung der aus der 
1 berechneten Werte mit den Mefergebnissen. SaUBLER. 


oh. Ein neuer Drehstrommotor mit Kurzschlufanker. Elektr, 
3—725, 1922, Nr. 21. Die Neuerung besteht in der selbsttatigen Veranderung 
auferwiderstandes beim Anlauf, wodurch Stromstife stark geschwicht werden. 
til stand ist nur ein Teil der am Umfang des Liufers verteilten Stabe der Kurz- 
wicklung in Serie geschaltet; von einer bestimmten Drehzahl an werden durch 
trifugalkraft auf Federkontakte dazu weitere Stabe parallel geschaltet, bis kurz 
-vollen Drehzahl die Kafigwicklung in sich geschlossen wird. SttBLeER. 
a ; ae 
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A. Roth und G@. Courvoisier. Versuche mit einer Léschspule. Elektrot 
Maschinenb. 40, 223—224, 1922, Nr. 19. Das Resultat einiger Versuche mit einem 
Dissonanzléschspule nach Jonas an einem 50 kV Freileitungsnetz von 198 
Lange wird mitgeteilt. Diese bezogen sich hauptsachlich auf die Verstimmbar 
der Spule, auf die Feststellung wesentlicher Uberspannungen und der Spannunger 
an der Léschspule in Abhiangigkeit der Dampfung des Netzes und auf Storung in- 
folge Parallelleitung unabhangiger Betriebe je nach der Unsymmetriespannung di 
Nullpunkte. ; Srtvsiy 


August Laqueur, Otto Miiller und Wilhelm Nixdorf. Leitfaden der Elektro- 
sien Fir Arzte und Elektrotechniker. Mit 133 Abbildungen im Text, 243 
Halle a.8., Verlag Carl Marhold, 1922. Inhalt: A. Physikalische Grundlagen. B. Dig 
aoa der Elektrizitat in der Medizin. 1. Unmittelbare Anwendungen: Gal- 
vanisation, Faradisation, Galvano-Faradisation, Sinusstrom, sonstige besondere Strom- 
arten, Elektrodiagnostik, hydroelektrische Bader. 2. Mittelbare Anwendungen: Lich’ 
heilapparate, Heizapparate, Galvanokaustik, Beleuchtungsapparate, Klektromagnete, 
mechanische Apparate. 3. Die Anwendungen der Hochspannungs- und Hochfrequenz- 
stroéme. Franklinisation, Hochfrequenzstréme (Arsonvalisation, Diathermie). ©. An- 
hang (Widerstand des menschlichen Koérpers, Gefahren, der Mensch als Elektrizitat 
quelle). M. Ginpemeister (Berlin). 
G. Grossmann. Physikalische und technische Gesichtspunkte fir , 
Erzielung eines rationellen Therapiebetriebes. Fortschr. a. d, Geb, 
Rontgenstr. 29, 3837--361, 1922, Nr.3. Auf Grund der physikalischen Kenntnisse aber 
das kontinuierliche Regtyonapekte um werden folgende fiir die Réntgentherapie wich- 
tige Fragen diskutiert: 1. Erreichung einer méglichst groBen Oberflichendosis be 
moglichst kleiner prozentualer Tiefendosis (Oberflachentherapie), 2. Erreichung einer 
prozentual und absolut méglichst grofen Tiefendosis bei moéglichst kleiner Oberflachen4 
dosis (Tiefentherapie). — Es werden sodann eine grofe Reihe von Messungen fe! 
Oberflachendosis und der Tiefendosis in 10cm Tiefe eines bestrahlten Wasservoluai 
in Abhangigkeit von der Rohrenspannung und Filterdicke mitgeteilt. Das Mefgera 
besteht aus zwei gleichzeitig bestrahlten, kugelférmigen Ionisationskammern vo 
2cem AuSendurchmesser, welche in angegebener Weise mit einem Seitenelektrom: 
verbunden sind. — Die wichtigsten Ergebnisse sind: 1. Die Kurven der Oberflache 
dosis und der Tiefendosis lassen eine Steigerung der Rohrenspannung iiber die h 
angewandten Spannungen (etwa 200000 Volt Maximalspannung an der Rohre) hi 
winschenswert erscheinen. Die Zunahme der absoluten Grobe der Tiefendosis 
dabei gréBer als die der prozentualen Tiefendosis (Relativwert zur Oberfilachendo 
2. Die Beobachtungen iiber die Lebensdauer der Coolidgeréhren ergeben eine 
starke Abnahme bei Steigerung der Spannung iiber 200000 Volt hinaus. Eine gi 
phische Darstellung der Kosten fiir die Tiefendosis als Funktion der Spannung ze 
ein ausgeprigtes Minimum bei etwa 200000 Volt. Wirtschaftliche Griinde lassen 
eine Steigerung der Spannung iiber das heute gebhriuchliche MaS hinaus nicht 
zweckmabig erscheinen. — Der Verf. kommt zu dem SchluS, daf es zweckmabig 
sei, die Steigerung der Tiefendosis durch Vermehrung der Réhrenstromstiarke anz 
streben. — Weitere Messungen betreffen den Hinflu8 der Filterdicke, der Feldgr 
und der Fokusdistanz. Kupferfilter von mehr als 2mm Dicke sind unzweckmié 
fir die Wahl der Feldgréfe sind lediglich medizinische iin ake ie 


a ectbrderliche SPasnerateivang berechnet Been wobei sich gegen friher 
ine Verringerung der Kiihlzeit um etwa 15 Proz. ergibt. H. R. Scuuuz. 


no Saxén. Die Lichtemission unter der Wirkung molelektrischer 
fte an der Oberflache von Kristallen. Acta Acad. Aboensis. Math. et phys. 
. 5, 1922, 168. [S. 899.] BaERWALD. 


a Carter. The vacuum-spark spectra of the metals. Astrophys. Journ. 
2—164, 1922, Nr.3. Hinleitend wird auf friihere Arbeiten von Rowland, Wood, 
ng und yon Millikan und seinen Mitarbeitern (diese Ber. 2, 897, 1921) hin- 
jesen. Der Zweck der von Carter im Mount Wilson Observatory ausgefiihrten 
sungen war, festzustellen, ob die Vakuumfunkenspektren im photographischen 
ralbezirk irgendwelche Besonderheiten zeigen, und diese Spektren mit dem 
enspektrum und dem Funkenspektrum in Luft zu vergleichen. Die Funkenspektren 
den erzeugt in einem Glasgefif von 12cm Durchmesser, das mit einem Quarz- 
r versehen war. Als Kathode diente immer ein Eisenzylinder (lem Lange, 
Durchmesser, in eine stumpfe Spitze endigend), als Anode entweder ebenfalls 
m oder eines der zu untersuchenden Metalle (Ca, Mg, Ti). Zur Durchfihrung 
ch die Rohrwand dienten Aluminiumstabe, die mit Siegellack eingekittet waren; 
ie Kittstellen mufiten dauernd gekihlt werden. Bei den meisten Aufnahmen wurden 
Konkavgitter mit 20cm Radius (in einigen Fallen 1m Radius) und gewodhnliche 
ratfilms benutzt. Bei der Aufnahme des EHisenspektrums zwischen 4000 und 
0 A.-E. wurde ein Asculinfilter benutzt, wihrend die Films mit einer Wallace- 
farbenlésung sensibilisiert waren. Die neuen Spektren zeigen keine besonderen 
enschaften. Bei Ca und auch bei Mg ist das Funkenspektrum im Vakuum praktisch 
elbe wie in Luft. Bei Cd sind im Vakuumfunkenspektrum die Bogenlinien (bei- 
sweise 3261 A.-E.) stirker als im Luftfunkenspektrum. In verstirktem Mafe 
dies bei Ti der Fall. Und das Fe-Funkenspektrum im Vakuum gleicht viel mehr 
1 Bogenspektrum als dem Funkenspektrum in Luft. Ganz allgemein kann man 
m, da diese Vakuumfunkenspektren groSe Abnlichkeit zeigen mit den durch 
hhodenstrahlen im hohen Vakuum erzeugten Lumineszenzspektren, vermutlich weil 
iden Fallen die Kmissionsbedingungen dieselben sind. : ERFLE. 
0 Oldenberg. Die Feinstruktur der roten Wasserstofflinie und ihr 
aneffekt. Ann. d. Phys. (4) 67, 253—277, 1922, Nr. 4. Die vorliegenden 
ungen der Feinstruktur-Aufspaltunge von Ha, sowie des Zeemaneffekts der einzelnen 
trukturkomponenten zeigen Widerspriche untereinander, zum Teil auch mit der 
merfeldschen Theorie. Zur Klarstellung werden verschiedene Fehlerquellen unter- 
ht. Durch Messung mit einem Stufengitter ergibt sich die Dublett-Aufspaltung 
Ha ohne Magnetfeld zu 0,140 A.-E., méglicher Fehler 0,008 in hinreichender 
instimmung mit der Theorie. Mit Magnetfeld ergibt sich fiir kleine Felder, der 
sorie entsprechend, normaler Zeemaneffekt der einzelnen Komponenten. Jedoch 
| fiir stirkere Felder — in Ubereinstimmung mit der Beobachtung Erochins — 
» Abweichung von der Theorie auf: die beiden Feinstruktur-Dublettkomponenten 
schmelzen wie beim Paschen-Back- Effekt zu. einer einzigen Linie, die normalen 
effekt zeigt. Die Moglichkeit einer Stérung durch unbeabsichtigte elektrische 
wird nachgepriift. Gegen eine solche Deutung spricht erstens ein sicher er- 
arer Gegensatz zwischen der beschriebenen Erscheinung und dem Aussehen 


Rnd 


ah me a3 ag): a a 
Lo 


916 : CAG 6. Optik aller’ ‘Wellenlingen. as heh 


entsteht jedenfalls kein aubeatorehitpies Starkeffekt dadurch, dab tis Magnetfeld ¢ aa 
Potentialgefalle in der Kapillare erhéht und ebenfalls nicht durch die Warmebewegun 
der Atome quer zum Magnetfeld. OLDENBERG 


Lloyd W. Taylor. Width of Spectral Lines of Helium as a Function 4 
Pressure in the Source. Phys. Rev. (2) 19, 255—256, 1922, Nr. 3. Kurze Notiz 
Die Methode der Untersuchung der Sichtbarkeitskurve (gemeint ist wohl der Verlau 


‘der Sichtbarkeit der Interferenzstreifen), ist zur Messung der Breite der wichtigstel 


Heliumlinien im sichtbaren Spektrum verwendet. Zwischen 1 und 16cm Druel 
wachst die Halbwertsbreite der Linie 5876 A.-K. nahezu linear von 0,021 A.-E. bi 
0,041 A.-E. Die Untersuchung weiterer Heliumlinien und die Ausdehnung auf hdher 
Drucke ist in Aussicht gestellt. (Die Messung der Druckverbreiterung an Emissions 
linien ist. nicht einwandfrei; vgl. Fichtbauer und Hoffmann, Ann. d. Phys. 43 
1914, d. Ref.) Joos 


L. F. Yntema with B. 8S. Hopkins. Observations on the rare earths, XI: Th 
are spectrum of yttrium. Journ. Opt. Soe. Amer. 6, 121—134, 1922, Nr. 2. Dai 
Bogenspektrum von besonders reinem Yttrium wird mittels eines Hilgerschen Auto 
kollimations - Quarzspektrographen (bei 4500 A.-E. 17,5 A-E./mm, bei 2200 A -E. 
1,5 A.-E./mm) photographiert. Die Elektroden bestehen aus Kupfer, in das ei! 
Regulus von Yttriumoxyd eingeschmolzen ist. In dem untersuchten Gebiet von 420 
bis 2243 A.-E. werden etwa 400 Linien auf hunderstel A.-E. genau gemessen, die it 
Tabellen (in internationalen A.-E.) aufgefiihrt werden. Als Verunreinigungen treter 
schwach die Linien von Si, Mg, Ca, Al, sowie von Dysprosium, Holmium, Aldebaraniun 
und Erbium auf. vy. ANGERER 


R. T. Birge. The Mathematical Structure of X-Ray Spectra. Phys. Rey 
(2) 16, 371—372. 1920, Nr. 4. (Verspatet infolge Verzégerung des Literatureingangs. 
Das Moseleysche Gesetz, nach welchem die Quadratwurzel aus der Frequenz v eine: 
Réntgenlinie proportional der Kernladungszahl N sein soll, gilt bekanntlich nich 
véllig genau. Verf. schlagt anstatt dessen eine Beziehung vierten Grades mit fiin 
unbestimmten Konstanten vor. BEHNKEN 
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Cc. W. Hewlett. Messurements of the Amount of Scattered Homogeneow 


X-rays of Wave-Length 0,712A per Gram of Carbon, Phys. Rev. (2) 19, 26% 


—267, 1922, Nr. 3. Verf. bestimmt den Massenstreuungskoeffizienten von C fir dit 
Ka,-Linie des Mo, indem er die durch Zirkon filtrierte Strahlung einer Mo- -Coolidge 
Rohre auf ein in der Achse eines Spektrometers montiertes C-Priparat fallen lab 
und nun mit Hilfe einer um das Praparat gedrehten Ionisierungskammer die Intensita 
der gesamten gestreuten Strahlung mift und mit der einfallenden Intensitat vergleicht 
C wird in drei Modifikationen untersucht, nimlich als Mesitylen, Graphit und Diaman 
mit foleendem Ergebnis: 


Wahrer Massen- 
Substanz __ Dichte Massen- ‘Streuungs- 
Abs.-Koeff, Koeffizient 


Mesitylen ys 0s 0,863 0,351 0,184. 
WGraphit's Taree 1,48 0,351 0,198 
Diamant ...... 8,51 0,351 0,234 


Ansteigen "565 Mispnetateeth ttisionich mit der Dichte erklart der ‘Verf. da- 
_ da die Elektronen um so mehr in gleicher Phase schwingen, je naher sie bei- 
ler sind. Die nach der Theorie zu erwartende starke Streuung unter kleinen 
keln wurde nicht gefunden. Vielmehr schien sich die Streuung unter kleinen 
jinkeln dem Werte 0 zu nihern. Kin Unterschied der Absorption in Al zwischen 
rimirer und gestreuter Strsbhang ‘wurde nicht gefunden. BEHNKEN 


= H. Compton. The Spectrum of Secondary X-rays. Phys. Rey. (2) 19, 
—268, 1922, Nr. 3. Verf. fand schon friiher, daB die sogenannte gestreute Strah- 
-weicher war als die primaire Strahlung, was darauf zuriickgefiihrt wurde, dah 
- itber die eigentliche gestreute Strahlung eine weichere Fluoreszenzstrahlung 
lagert, deren Wellenlange nahezu unabhingig von der streuenden Substanz, aber 
entlich yon der Wellenlange der primaren Strahlen und dem Streuwinkel ab- 
angig sein sollte. Zur weiteren Untersuchung der Erscheinung lie der Verf. die 
trahlung einer Coolidge-Réhre mit Mo-Antikathode, also im wesentlichen die Mo-K- 
trahlung, durch Al oder Celluloid in ein Spektrometer hineinstreuen und untersuchte 
is Spektrum der gestreuten Strahlung. Er fand auBer den Mo-Linien ein konti- 
rliches Spektrum mit einem breiten Maximum bei etwa 1A.-E, Wenn die 
{,-Linie im primiren Strabl durch ein Zirkonfilter abgeschwacht wurde, wurde das 
a imum schirfer und rickte nach 0,95 A.-E. Die Wellenlange war also 35 Proz. 
ri Ber als die der erregenden Strahlung. Zum Schluf deutet der Verf. an, dal die 
Irsache der Wellenlangenverschiebung méglicherweise ein Dopplereffekt an durch die 
ire Strahlung frei gemachten und in der Strahlrichtung bewegten Elektronen 
_k6énne. BEHNKEN, 


z Weigert. Uber polarisiertes Fluoreszenzlicht. Phys. ZS, 23, 232—333, 

Nr. 11. Die von Weigert gefundene polarisierte Fluoreszenz ist, wie aus der 
chreibung der Versuche hervorgeht, nicht durch einen Tyndalleffekt erzeugt, da 
aicht in der Erregungsfarbe durch Komplementirfilter vollstandig ausgeschaltet 
Yorden ist. Die polarisierte Fluoreszenz zeigt sich auch in optisch leeren Lésungen, 
feleche durch Ultrafilter hergestellt sind. Die Entgegnungen von Wawilow und 
e ewsehin sind nicht stichhaltig. H. R. Scuuz. 


Erhard C. Schmidt. Polarisierte Fluoreszenz von Farbstofflosungen. 
hys. ZS. 23, 283—235, 1922, Nr. 11. Die Wiederholung der Versuche von Weigert 
yorstehendes Referat) ergaben im wesentlichen eine Bestitigung seiner Ergebnisse; 


als Lésungsmittel beobachten, wie sie in dem neutralen Borsaureester des 
thylenglykols (Cy Hyg, Og By) gegeben ist. H. R. Scaurz. 


surement of Primary Standards by the Interferometer Method, 
nery London 20, 189—193, 1922, Nr. 503. Bei Pratt und Whitney sind zur 
sung der EndmaSe verschiedene Methoden im Gebrauch. Zur Kontrolle der Her- 
ng dient die Methode des Bureau of Standards (Interferenzen gleicher Dicke bei 
1 tiber zwei Mafe gelegten Planglas), die aber, wegen des leichten Ubersehens 
es a nur eine Genauigkeit von 1,3 .10—5 Zoll gibt. Bemaen wird 


mders gut lait sich die Erscheinung bei Verwendung einet stark viskosen Sub-- 
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der Schicht etwa Ye. 10-6 “6 Zoll), Die Temperatur wird dabei ate flieBendes Ol. 
automatische elektrische Heizung konstant gehalten. Benutzt werden die Neonl 
deren Wellenlangen auf 1/4.10-® bekannt sind. An einem Tage lassen sich 
Temperaturausgleichs und der schwierigen Berechnung wegen nur vier Endm 
bestimmen (Anm. d. Ref.: bei der Methode von Kisters geht dies unter Verwendun; 
des von ihm angegebenen Rechenschiebers wesentlich schneller). Die Ubereinstimmun, 
mit dem Bureau of Standards betragt 1.10—6 Zoll. Die zum Verkauf gelangen 
EndmaSe werden mit diesen Standards mittels der MeSmaschine von Sears vei 
glichen, die eine Ubersetzung von 1:20000 hat. Zum Schutz gegen Korperstrahlung 
ist sie ganz eingebaut. Trockene Endmafe sollen sich wegen anhaftender kleiner 
Staubteilechen nicht messen lassen; sie werden deshalb zunichst durch Ather gerei 
und dann in eine Mischung von hochraffinierteni, filtriertem Petroleum und Walrat 
getaucht, wodurch sie sich mit einer diinnen Olhaut iiberziehen, die beim Ansprenge 
an die Mefflachen weggedriickt werden muJb. 


Frederick H. Getman. Spektrophotometrische Untersuchung von Cupri 
chloridlésungen. Journ. phys. chem. 26, 217—276, 1922, Marz. In dem zwische 
460 wu und 560 uu gelegenen Teile des Spektrums wurden die Extinktionskoeffizien 
einer Anzahl von CuCly-Lésungen, sowie einer Reihe von Gemischen der Lésnn 
dieses Salzes mit sechs verschiedenen farblosen Chloridlésungen (HCI, KCl, LiCl 
CaCl,, AlCl;, ZnCly) gemessen, wobei die Konzentration des Cu-Salzes konstant ge 
halten, diejenige des zweiten Chlorids stufenweise erhéht wurde. Dabei ergab sich, 
dafi das Beersche Gesetz bei den CuCl,-Lésungen nur im Bereiche der grife 
Wellenlangen giiltig ist, und da in diesem Bereiche den Ionen sowobl als den nich 
dissoziierten Molekeln anscheinend dasselbe Absorptionsvermégen zukommt. Zwische 
Absorption und Dissoziation scheint keine Beziehung zu bestehen, und es sch 
keine befriedigende Erklarung des Mechanismus der Lichtabsorption méglich zu sei 
wenn man nicht die Hantzsche Ansicht annimmt, da die Absorption unabhangig 
von der Dissoziation ist. Nach Ansicht des Verf. wird die Lichtabsorption in CuCla 
Lésungen durch das Vorhandensein komplexer Ionen hervorgebracht, deren Zusamma 
setzung in erster Linie durch die Konzentration der Lésungen bedingt wird. In star 
verdinnten Losungen riihrt die Absorption der Annahme nach yon dem Vorhanden 
sein von Cu-Atomen her, die so viele Molekeln des Lisungsmittels binden, als der 
Koordinationszahl des Metalles (4) entsprechen. In stark konzentrierten Lésungen is 
die Anwesenheit von Cu enthaltenden Anionen, denen die Formel CuCl, beigel 
wird, nachgewiesen worden. Andere komplexe Ionen, in denen 1, 2 oder 3 Molek 
Wasser des vierfach gewisserten Cu-lons durch Cl-Atome ersetzt sind, werden 
Lésungen von dazwischen liegender Konzentration angenommen. Die Untersuch 
der Absorptionsspektren der Metallamine hat gezeigt, dafi die Substitution ei 
Molekel Wasser durch ein Cl-Atom in einem Komplex das Minimum der Absorption! 
kurve nach dem roten Ende des Spektrums verschieht. Das gleiche geschieht dureh 
die Zunahme der Konzentration oder durch den Zusatz der Lésungen farbloser Chloride 
za der 0,8443-molaren Lésung von CuCl,. Es wird angenommen, daS die beobach: 
Verschiebung des Absorptionsminimums in CuCl)-Lésungen dieselbe ist wie im F: 
der Metallammine, nimlich die sukzessive Ersetzung der Wassermolekeln durch 
Atome in komplexen Ionen. 


' 


d 


7. Warme. 


. Trueblood. The Joule-Thomson effect in cst eda he steam: 
Experimental study of heat-leakage. Proc. Amer. Acad. 52, 731—804, 1917, 
. 12. Um den Hinflu§S des Warmeverlustes auf Messungen des Thomson- Joules 
ektes zu bestimmen, hat der Verf. Drosselapparate fiir axiale und radiale Stromung 
baut und untersucht, das sind Drosselstellen, bei denen die Strémung senkrecht 


se einer grofSen Zahl von Versuchen mit tiberhitztem Dampf, die der Verf. mit vier 
fiinf Drosselgeraten fiir axiale bzw. radiale Strémung ausgefihrt hat, werden 
kutiert. Die vier untersuchten axialen Drosselstellen haben einen in der Kon- 


len gleichwertig waren. Jedenfalls hat der Verf. nur mit einer solchen einwand- 
ie Ergebnisse ohne allzu grofen experimentellen Aufwand erhalten. Bisher ist nur 
er Thomson-Jouleeffekt von tiberhitztem Dampf von 3,86 kg/em? und 165° gemessen 
nd gleich 3,182 gefunden worden; er stimmt auf weniger als 1 Proz. mit dem Mittel- 
‘te der Ergebnisse von Grindley, von Peake und von Griessmann iiberein und 
_auf 0,5 Proz, genau sein. Bemerkenswert ist ferner eine experimentelle Ver- 


ung des Ansatzed 4T = uw 4p — pe Darin ist ~ der Thomson - Jouleeffekt, f 


“p 
in der Zeiteinheit die Drosselstelle po (Rae Dampfgewicht, 6 @ der Warme- 


lust in der Zeiteinheit, 47 und 4p der Temperatur- und Druckabfall. Heizt man nun 
Drosselstelle durch einen in ihr Inneres eingebauten elektrischen Heizkérper (z. B. 
réh Drahte, die durch den Drosselpfropfen hindurchgezogen sind) derart, dab 47'=0 
fird, so erhalt man mw. Ch Ap = 6Q/f. Da hier die Temperaturen vor und hinter der 
osselstelle gleich sind, so entfallt eine der griften experimentellen Schwierigkeiten, 
mlich die, den Warmeverlust oder die Warmeaufnahme durch das Bad zu ver- 
Biers, in dem die Drosselstelle liegt; jetzt kénnen naimlich die Temperaturen des 
fades, des ein- und des es detendad Gases alle drei gleich gehalten werden. 
idiert man den vom Verf. hiernach gefundenen Mittelwert von MC, fiir 3,86 ke/em? 
nd 165° durch c, nach Knoblauch und Hilde Mollier, so erhalt man auf 2,5 Proz. 
au das gleiche « wie nach der direkten Messung. Endlich wurde festgestellt, daS 
er Thomson - Jouleeffekt mit dem Druck etwas zuzunehmen scheint. Max Jaxon. 


rinnell Jones and Walter Cecil Schumb. The potential of the thallium 
etrode and the free energy of formation of thallous iodide, Proc. Amer. 


s aus den Elementen direkt aus der elektromotorischen Kraft einer Kette zu 
mmen, deren eine in die Lésung von Jodkalium tauchende Elektrode aus metalli- 


Jodelektrode war, verliefen wegen der Inkonstanz und Nichtreproduzierbarkeit 
lementes ergebnislos. Deshalb wurde ein indirektes Verfahren angewandt, bei 
e nachstehend mitgeteilten Messungen ausgefiihrt wurden. 1. Die Aquivalent- 
igkeit einer Reihe von Lésungen von Thallonitrat (0,001 bis 0,1 norm.) 
5 und bei 0°. Durch Extrapolation auf unendlich grobe Verdiinnung wurde die 
quivalentfahigkeit des Tl'-Ions bei 25° zu 78,36, bei 0° zu 41,8 rez. Ohm bestimmt. 
Die Leifahigkeit gesattigter Lésungen von Thallochlorid und Thallo- 
Die Agquivalentkonzentration des ionisierten Bruchteils des Thallochlorids 
25° 0,014 094, bei 0° 0,006095, des Thallojodids baw. 0,000 235 und 0,0000587. 


, 14, Photometi,- _ 2 “Thermodynamil ; er 919. 


parallel zum Temperaturgradienten des Warmeverlustes verlauft. Die Ergeb-— 


ktion begriindeten Fehler; es steht dahin, ob sie ohne diesen den radialen Drossel- . 


56, 197—236, 1921, Nr.6. Versuche, die freie Energie der Bildung des Thallo- 


n, mit Thallojodid bedecktem Thallium bestand, wahrend die zweite Hlektrode _ 


3. Das Potes igh der Thalliumelektrode in der gesi 
‘chlorid gegen die Kalomel-Normal- und Ae Normalelekeradee Die folgenden 


- Pt| J, gesatt. 0,02 norm. KJ, 0,1l-norm, KCl, Hg, Cl, | Hg; 


' die Reaktionen a) und b) gleichzeitig ablaufen. Es wurde die Zunahme des Dr 
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(ohne Beriicksichtigung des Potentials an der Berithrungsstelle der Flissigkeite 
wurden gefunden: 
Tl) TICI gesitt. | 0,1-norm. KCl, Hg.Clp|Hg 2 =-+0,7821V. (250) ; + 0,7582V. (0 
LT Clic 10- , KCl,Hg,Cl|Hg H=-++0,7290V. (25°); +0,7102V.(( 
Das Normalpotential der Thalliumelektrode folet hieraus zu + 0,6188 Volt (25°) un 
+0,5885 (0°), Bei der Ableitung dieser Werte wurde im Gegensatz zu frithere 
Forschern, welche die Thalliumamalgamelektrode untersuchten, die Annahme som 
daB eine Thalliumelektrode um 2,8 Millivolt (bei 25°) bzw. 1,8 Millivolt (bei 0°) neg 
tiver ist, als eine gesittigte zweiphasige Amalgamelektrode. 4. Die Messung de 
Kalomel-1/,,-Normal- gegen die -1,0-Normal-Elektrode hei 0. Ks ergab 8 
(nach Anbringung der Korrektion fir das Fliissigkeitspotential: ; 


He | Hg, Cly, 0,l-norm. KCl, 1,0-norm. KCl, Hg,Cl,|Hg; # = —0,0489 Volt, 


5. Das Potential einer Jodelektrode mit 0,1-, 0,05- und 0,02-norm. Lésungen vi 
Kaliumjodid, die mit Jod gesattigt waren, wurde bei 25 und 0° gegen die Kalome 
Normal-Elektrode gemessen. Folgende (fiir das Flissigkeitspotential nicht korrigiert 
Werte wurden gefunden: 
Pt|J, gesatt. 0,1 norm. KJ, 0,l-norm. KCl, Hg, Cl, | Hg 

E = — 0,280 4 Volt (25°); — 0,275 3 Volt @ 
Pt | J, gesatt. 0,05 norm. KJ, 0,l-norm. KCl, Hg, Cl, | Hg; 

E = —0,2976 Volt (25°); —0,2909 Volt (01 


E = —0,3200 Volt (25°); — 0,311 4 Volt. (0! 
Daraus folgen fiir das Normalpotential der Jodelektrode die eae Werte: 
Pt|1-molal. Jy, 1-norm. J’, 1,0-norm. KCl, Hg, Cl, | Hg; E 

i= = — 0,340 6 Volt eet — 10,3399 Volt. 


199,11 kJ (259), 


C. N. Hinshelwood, H. Hartley and B. Topley. The Influence of Tempera 
on Two Alternative Modes of Decomposition of Formic Acid. Proce. 
Soc. London (A) 100, 575—581, 1922, Nr. 707. Ameisensiure zerfallt nach Saba’ 
und Mailhe (C. R. 152, 1212, 1911) folgendermafen: 

a) H.COOH = CO,+ H,; b) H. COOH = 00 +H,0; 

¢c) 2H.COOH = H.CHO+CO0,+H,0. — 

Um genaueren Hinblick in den Mechanismus der Zerlegung zu gewinnen, wurt 
Geschwindigkeit des Zerfalls in Glasgefafen zwischen 240 und 300°C bestimmt, 


gemessen, welche die Zerlegung des Dampfes der Ameisensiure begleitet; die 
formigen Produkte, welche dabei auftreten, wurden in einem Haldane-Apparat zur 
avalyse untersucht. Die relativen Geschwindigkeiten der Reaktionen a) und b 
sich mit der Natur der Glasoberflache der Behilter betrichtlich. Die Tem 
koeffizienten sind stark verschieden ; jener der Reaktion a) ist wesentlich er 
der yon b). . 


